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0 超 短 恋 机 ， 强 力 扩大 楼 ， 
力 
别 量 使 器 二 世 友 一 由 扰 淘 电机 体 的 读者 ， 一 具 虱 请 
ee 保 训 可 以 成 功 ， 芷 希 茎 伪 量 探 用 国 


去 是 记 让， 村 天 保有 
唯 玉 址 用 无 穆 电 厅 吴 0 
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无 线 电 探矿 新 入 


〈 明 孙 ) 


一 个 很 巧妙 的 方法 ， 最 近 在 英国 发 明 ， 可 以 使 一 般 侍 束 的 乱 镍 电 业 价 研 
实 者 都 有 楼 会 可 以 立 致 鳞 富 ， 过 个 秘 均 > 我 想 著 者 一 定 很 冬 共 更 明 由 的 ， 这 课 容 
我 介 癌 一 下 ， 看 族 君 的 努力 和 机 会 吧 ! 

RE 在 每 人 脚底 下 的 
地 层 ， 表 面 上 看 起 来 ， 铸 
= 非 是 些 泥 干 ， 其 实 喜 而 党 
= 会 存在 着 不 可 思议 的 富源 
” ， 过 去 有 不 少 的 俯 膛 儿 ， 
二 OARRTART 常 在 钨 意 问 发 所 到 许多 埋 
杆 。 藏 的 守 物 ， 他 们 所 已 发 现 的 、 仅 是 很 少 的 楷 故 ， 不 知 膛 有 
9 “多少 的 鹤 藏 ， 理 在 地 下 ， 正 在 等 待 我 们 去 发 据 呢 ! 

赛 藏 和 矿产 的 地 位 ， 不 一 定理 得 极 深 ， 就 是 在 地 
层 的 表面 介 ， 亦 常会 发 现 ， 我 们 过 吉 探 于 的 方法 ,是 将 氢 
先 册 成 的 ' 扰 称 电 弹 " 王 入 地 灾 驯 ， 至 基地 实 也 不 必要 特需 
开掘 ， 现 在 乡间 雇 秦 的 地 袜 ， 正 不 知 有 多 少 ， 都 可 以 利用 
来 供给 你 试 一 试 过 最 新 英国 发 明 的 探 优 入 ， 褒 不 定 也 是 你 
-- 个 很 大 的 机 会 ， 聊 明 的 扰 穆 电 业 除 者 ， 屠 你 们 的 智力 和 
才能 ， 来 避 力 扶助 过 新 费 明 ， 使 有 了 三 宣 的 成 效 ， 同 诗 站 
希望 有 更 好 的 发 计 和 改 稚 。 

如 何 利 用 “ 钾 牧 记 强 "来 探 薄 矿 藏 的 情形 ， 图 -二 给 得 很 明 唆 。 党 然 我 四 要 
追问 各 “ 手 称 电 强 "怎样 观 法 呢 ? 基 实 所 请 “ 扰 穆 电 强 "就 是 一 架 小 的 超短波 发 射 机 
， 封 固 在 一 只 水 和 空气 都 不 能 优 入 的 金属 匣 内 ， 下 面 重 着 一 根 小 的 竹 射 天 很 ， 当 
这 天 委 上 有 超短波 的 电磁 波 发 射 时 ， 在 天 称 和 金属 匣 关 就 有 超短波 的 电 破 场 存 在 
: 过 种 电磁 场 ， 如 图 中 错 称 所 示 o。 我 们 再 从 发 射 机 的 屏 路 圳 ， 用 极 长 的 电 业 溉 出 
一 只 骨 示 电表 ， 如 果 邮 祥 圳 环 人 包车 " 钴 称 量 阐 "周围 的 儿 质 ， 对 估计 钴 冰 电 强 "的 
电磁 场 ， 发 生 某 种 程度 的 影响 时 ， 指 示 电 表 就 有 不 同 的 指数 ， 来 决定 这 地 代 瑞 所 
埋藏 的 是 什 和 感 o 

有 烃 验 的 扰 委 电 业 余 者 组 察 过 “ 抵 很 电 强 "的 穆 路 之 后 ， 一 定 可 上 明 歇 过 新 
发 明 的 基本 原理 ， 钴 非 利 用 天 稼 和 金属 匣 贸 的 储 电 量 爸 化 作用 2 金属 曙 旺 天 称 饶 
边 普 通 储 电 器 的 两 组 前 片 ， 如 图 二 所 去， 此 储 电 侣 傈 三 天 稼 电路 内 的 调节 和 储 电 如 





















三 人 
三 三 = 富 用 炎 污 电 锥 读 

成 东 联 ， 党 <“ 钾 穆 电 诗 "放置 在 地 面 上 时 “， 其 周围 尺 是 满 优 着 的 空气 ， 当 然 这 储 
雷 回 的 通 咸 咀 Dielectric 便 是 空气 o 但 是 如 果 将 ' 扰 稼 电 弹 "其 入 地 突 驯 ， 其 周转 
所 埋藏 的 煤 奢 ， 硬 石 ， 泥 土 ， 油 轩 等 ， 将 代替 空气 而 成 需 此 人 备 电 器 之 通 感 体 o 依 
照 志学 定律 ， 想 族 者 都 已 明 睦 ， 凡 储 电 器 之 储 电 容量 ， 随 通 感 幅 之 释 更 而 炙 更 o 
所 态 此 时 天 糠 时 金属 匣 问 的 储 电 量 释 更 ， 等 於 发 身 训 以上 二 节 的 储 电 量 加 多 
或 减少 o 

在 稍 有 发 射 机 经验 的 斑 者 ， 常 然 知 道 在 调节 天 入 电路 至 相近 庄 振 同时 ， 
屏 电流 之 缕 化 ， 随 天 如 调节 储 电 器 之 容量 而 增 减 " 现在 我 们 就 利用 发 射 机 站 窑 管 
的 屏 电 流 表 作 指 示 器 ， 校 准 某 一 个 指数 是 断定 那 一 矿 管 ”过 样 ， ， 地层 襄 的 富源 7 
就 很 容易 发 现 鳞 别 9 

在 开始 探 王 之 前 ， 电 表 下 矿 时 代 表 指 数 的 校准 ， 上 尖 锡 重要 ， 否 旭 将 世 完 
错误 ， 各 地 之 矿 览 常 有 极 大 的 不 同 ， 所 忆 在 超 准 指数 时 ， 应 以 痢 近 该 地 之 矿 管 作 
标准 o 
探矿 机 ， 攻 者 如 以 能 
有 相当 里 解 后 ， 自 盘 
不 将 ， 克 其 是 贷 有 装 
置 10 公 呢 以 下 之 超 短 
波 收发 楼 径 验 者 ， 更 
属 既 而 易 上 鼻 ， 在 奥 成 
之 后 ， 初 步 较 验 ， 我 
个 将 各 种 物质 露 认 天 
绿 与 金属 藻 间 试 之 ， 
如 果 屏 流 表 因 所 器 之 
物 偶 不同， 而 有 各 别 
的 指数 时 ， 是 即 证 
明 此 法 之 可 付 雍 实 用 
次 o 





当然 探矿 一 术 “， 公 还 我 们 一 个 扰 称 电 业 余 者 的 能 力 ， 是 很 克 奏 效 的 ， 因 
需 我 们 缺乏 地 质 学 ， 矿物 学 的 知识 。 最 好 联 和 镍 了 伏 个 地 里 学 家 ， 探矿 工程 俩 等 有 
稳 台 的 专门 技术 人 才 ， 策 合 兴 人 的 力量 ， 来 从 事 研 究 ， 在 我 倍 喜 菊 鞠 乱 黎 电 的 同 
志 ， 就 是 来 握 负 过 利用 乱 称 电 探 态 的 实施 责任 。 我 名 在 素 称 地 大 秘 博 的 我 国 侦 
下 条 有 多 和 机 本 全 攻 宝 科 区 全 











窜 用 亚 配 玫 准 旋 王 一- 


人 
XU8SM 近 况 
曹 新 民 
草 新 民 君 是 最 近 业 众 急 穆 电 中 最 努力 的 一 位， 中公 在 短 短 的 
时 期 中 ,政务 之 由 ， 实 足 自 豪 ， 最 近 且 竺 成 WAC 二 灵 ， 上 期 本 
诚 业 售 特 辑 忠 蒙 昔 君 万 坑 押 稿 ， 关 以 时 唐 关 保 ， 未 克 排 入， 深 表 
狱 意 ， 故 特 共 本 期 刊 出 ， 以 凶 茂 者 一 纺 者 


一 一 天 天 天 天 一 天 关 天 天 一 天 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
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二 人 大 次 人 人 元 久 大 广内 冯 
《ww 一 一 一 一 





,一 一 一 一 人 一 天天 天 斑斑 一 天 天 一 一 一 


呈 1 
百 从 轨 业 从 适 信 发 生 奥 趣 ， 决心 张 知 电 码 党 试 芙 趴 业 聊 典 趣 猴 来 ， ” 不 觉 
已 有 二 年 生 了 ， 在 过 不 长 亦 不 很 短 的 
时 期 中 ， 我 整个 业 舱 的 了 时间 和 精神 ， 
完全 寄托 在 过 上 面 ， 最 初 充 成 的 发 身 
楼 是 一 只 UX1I12-A 电池 式 的 用 ' Hart 
ley 称 路 ， 波 长 葛 在 四 王公 尺 附 近 话 
报 二 用 ， 因 和 起 那 时 近 地 同 志 教 我 通报 
手续 ， 并 且 我 需 码 抄 得 很 慢 ， 必 要 时 
人 双方 需 用 电话 补助 ， 直 到 用 电 链 能 应 
付 裕 如 时 ， 才 将 此 楼 撤去 ， 另 装 二 只 
枚 2 UX-112:ATPTc 的 发 射 机 ， 波 长 是 在 
车 新 民 必 ”四 十 公 尺 业余 波 带 中 ， 同 时 电源 亦 改 
需 交 流 ，( 此 机 人 在 中 电 三 逢 三 期 中 发 表 肖 ) 在 装 成 之 初 ， 那 了 我 在 南京 ， 晚 上 和 狗 
一 RE = 和 定 温 上 瞎 失 元 兄 (XU8ly) 试 验 通 报 ， 但 烙 
入 没 有 成 功 ，“〈 因 当时 不 明 短 波 特 性 ， 事 
实 上 夜间 用 四 王公 尺 ， 因 越 距 (Skip Dist- 
ance) 天 傈 : 与 泥 通 地 实 不 可 能 ) ， 和 合 双 
随军 到 线 江 ， 粮 和 鞭 试 验 ， 亦 未 成 功 ， 此 时 
又 承 失 元 兄 介 各 ， 得 能 奥 湾 南 责 小 才 兄 
(CAC3ST 即 现在 XU3ST) 通信 ， 莹 小 芹 兄 
不 到 : 狗 定 某 晚 十 至 十 一 时 试 又 顾 第 一 次 
呼 趾 ， 因 我 没有 丈 到 他 兹 短 号 又 告 失败 ， 
当时 他 用 一 只 UX:H12:A Hartley 儿 路 发 身 
RS 的 条 机 ， 八 二 公 尺 业余 波 带 “此 机 亦 信 在 中 电 


划 























=== 袜 用 亚 二 玫 条 苇 一 一 


二 崔 六 期 中 发 表 过 ) 他 就 写 信 告诉 我 ， 我 的 信号 他 已 下 到 只 有 QSA3 R3 光 景 ， 普 
屡 不 很 怖 耳 ， 我 收 到 信和 后 觉得 很 高 划 ， 炉 算 
我 们 的 试验 已 经 一 补 成 功 了 ， 认 明 再 准备 第 
三 炎 试 验 ， 时 间 与 上 次 同 ， 如 果 过 次 叫 不 通 
; 那 励 再 连续 的 吓 二 夜 ， 那 晚 我 抖 所 情 神 ， 
在 从 王公 尺 业 余波 带 中 ， 度 万: 每 一 度 都 仔 
多 的 医 过 ， 好 容易 在 Qrm Qrn 人 双重 于 援 下 
” 节 到 了 3ST 的 信号 ， 我 吉 坎 香 违 话 都 说 不 | 
出 ”四 的 要 跳 起 来 了 ， 声 昔 很 小 只 有 QSA24 
R3 光 最 ， 香 调 到 很 怖 陡 pdc， 他 是 完 后 ， 立 

到 回 呼 他 ， 杰 是 我 们 的 初 起 接 钢 是 成 功 了 ， 
拭 且 锡 定 每 星期 一 三 五 夜 十 至 十 一 时 ， 和 我 
个 的 固定 节目 ， 同 时 我 亦 常 CQ 先后 接 解 到 
北平 的 AC2RT 有 长 沙 的 XU9Y 东 三 省 的 MX2B 
及 上 日 本 等 或 的 业 饼 电 ， 和 后 双 承 小 莉 兄 介绍 1 
得 通 XU2SC :XU2HY ，XU3DF 等 ， 当 时 上 





收 到 各 处 的 信号 报告 ; 我 的 信号 很 对 ， 卉 且 发 射 机 和 后 规 * 图 


112 A 鞭 空 管 亦 已 用 瘟 ， 认 是 再 另行 设计 靳 机 ， 在 经 济 电力 双重 卷 虑 下 : 决 用 二 


人 人 400Y. 

















= 三 富 用 于 读 龟 难 试 二 = 








Ct 350 wufd 可 炙 电 容器 

Ge 100 kufd 可 释 电 容器 

Cs3 50 utfd 可 释 容 电器 〈 用 二 只 100ultftd 中 陪 ? 
Gi 50 uufd 可 攀 电 容器 

Gs 100 utfd 走 母 固定 电容 器 


Cs C7 “ 寺 母 固守 电 容器 每 只 .0025 Mufd， 

Cs 云 峡 固 定 电 容器 100 wufd. 

Ra 50,000 欧 姆 二 珑 特 电 阻 

Rs。 20,000 欧 姆 二 天 特 电阻 

Ras 10,000 歌 姆 十 马 特 牧 料 电阻 

Rx 3000 砍 姆 十 互 特 称 弹 电 姐 
只 45 推 挽 式 TNT 竺 路 ， 输 大 大 多 有 30 天 特 ， 再 努力 中 CQ ，DX 除 南 菲 洲 外 ， 都 通 
到 过 ， 千 因 该 楼 傈 自 振 式 : 过 这 不 甚 稳定 ， 天 牧 拘 动 ， 对 从 明 率 影 狠 极 大 ， Dx 
常 感 困 见 ， 故 又 改 需 主 振 式 的 〈45 QSGC 46 或 10 PA) 刻 果 较 佳 ， 至 今春 又 改 般 石 
英 控 制 发 射 册 ， 发 出 信号 三 得 人 159 
清晰 稳定 ， 四 月 间 又 想 在 廿 公 
尺 工 作 * 汐 一 度 试验 后， 另行 
咒 计 新 机 ，Dx 成 写 人 条 佳 ， 现 
在 把 各 部 构造 情形 高 在 下 面 ， 
希望 先进 者 指教 

2 . 雨 管 激励 器 ”用 59 
46 各 一 只 ，59 篱 振 温 管 46 香 放 
大 或 们 过 管 ，59 用 作 三 四 极 振 ， | 
强 器 (Tri-tet Oscillator) 或 五 
极 振 强 器 (Pentode Oscillator) 图 二 “三 四 你 振 晕 器 改 乱 电子 配合 线 温 器 之 接 义 法 
或 雷 子 配合 式 振 漫 器 (Eleztrn Coupled Oscillator) 都 可 : 从 三 四 极 振 漫 器 改 偶 
电子 配合 式 振 漫 器 时 ， 非 常 简单 ， 只 需 将 Li 插 大 E.C. 粒 座 ， 石 基 铀 入 机 极 电容 
骂 C8 即 得 。 因 59 不 昨 完 全 的 榜 属 管 ， 所 以 用 作 电 子 配合 式 拆 漫 器 时 “， 由 的 屏 株 
(L2 C2 ) 必须 要 调整 到 二 灵 尝 率 (2ndharmonic) 同 理 如 振 温 器 昼 出 与 石英 过 率 己 
同时 ， 必 须 改 羽 五 愿 振 漫 器， 只 及 将 Li 或 Ci 短路 。 
46B 糊 违 接 法 ， 用 作 直 缚 放大 或 倍 遇 器 岁 可 ， 作 直 儿 放 大 时 ， 需 将 名 路 

尘 公 中 和 ， 作 倍 遇 器 时 ， 最 好 将 中 和 电容 器 C4 容 量 增加 少许 ”使 46 得 少许 问 授 ， 
能 增加 倍 明 器 力 出 ， 此 器 输出 激励 推 换 式 10 给 放 有 余 ， 其 他 电力 相 岂 之 芙 空 管 ， 
亦 可 作 和 需 强 力 放 大 器 ， 硼 圈 表 中 是 7mc 及 1l4mc 各 稳 圈 的 代 法 ， 多 线 在 1 除外 径 四 
脚 插入 缚 圈 管 上 ， 石英 挫 制 表 上 假定 石英 是 3.5mc 的 


可 











宇 罗 2 


全 全 





= 三 三 = 富 用 业 污 人 包 锥 苇 三 = 





3 .强力 放大 器 ”用 三 只 UX210 推 换 式 C 类 放大 琼 太 回 路 与 激 而 器 傈 用 过 
二 二 管 激励 器 糙 圈 和 观 造 表 (7 及 4mc 业 人 儿 泪 人 带 ) 























霜 区 狠 图 抽 ” 藉 3 疝 昌 办 出 稼 图 > 
时时 | 加 数 | 要 度 |( 认 下 喘 数 起 ) 用 浴 误 数 | ( 密 线 ) “| 穆 轿 加 接 
Bi 15 全 4 “| 22 号 闲 包 糠 | 一 汪 

二 这 | 这 5 
和 | 一 一 一 一 本 一 
C 10 要 三 | 人 




















联 配 合 Link Coupl ng) 可 己 增 加 二 航 间 的 交 速 效率 (Coupling e 佳 ciency) 而 坎 
圾 三 “ 粮 圈 位 置 类 (E. C. 及 Tri-tet 同 ) 高 放大 器 办 出 ， 电 键 戌 讼 此 器 之 肖 极 与 嚼 极 电 


于 聊 ， 另 用 一 小 整流 符 凡 供 答 新 外 之 负重 
| 压 ， 其 作用 党 电 键 于 必 畦 ， 由 整流 器 入 四 电大 








， 使 放大 器 曲 极 增加 过 量 鱼 电压 而 停止 放射 
当 电 键 于 合 时 ， 则 所 接 久 电压 篇 志 键 短路 ， 放 
大 管 途 工作 ， 此 种 电 键 法 时 於 访 并 用 10” 放大 管 者 极 需 合 
落 声 ， 故 探 用 之 o 
4 .天 纲 配 合法 

和 需 增 加 险 姑 效 率 及 减少 
多 次 波 发 射 起 见 ， 故 亦 
探 用 隐 铬 配合 法 ， 天 和 粮 
用 徐 柏林 式 ， 长 狗 60 吸 

,为 运 癌 和 葛 35 虹 ，7mce 
乱 串 联 苦 和 节 14mec 和 需 沦 
“ 联 油 和 节 ， 剖 路 如 图 ， 配 
合 名 轿 届 法 如 开 图 兰 30' 推 者 式 强 力 放 大 

未 遇 站 220 因 打 交 江 工 ， 7me 末 遇 将 三 叶 内 生 寺 间隔 12 图 ,idme 7 网 。 
开办 出 称 圈 ，14 号 铜 入 一 = 图 ， 内 径 稍 大 从 Ls 外 径 ，- 

” 耗 电 移 200 马 特 ， 用 C， 100uufd 可 释 雷 容 嘴 

狼 压 足 三 只 ， 和 孙 降 至 各 C。， 250uufd 可 杰 电 容器 串联 动 片 拉 地 

管 禁绝 屏 极 之 需要 ， 狠 R 50000 和 稿 式 10 -25 无 特 电阻 器 

路 及 寺 件 数值 如 图 五 ” R， 50008 二 无 特 央 时 电阻 器 

6 铀 整 方法 ，T;* 见 电源 图 五 
三 四 厌 振 漫 器 的 调整 ， 用 3.5mec 石英 而 出 是 7mc * 将 用 到 的 迷 圈 插 大 每 个 炊 座 . 
0. 


二 攻 | 














5 潜 党 三 痊 - 
= 王 王 生 客 用 业 寺 党 鹤 斌 三 天 天 
正 ( 昂 石 英 表 中 ) 冒 Ci 讼 最 大 容量 之 巷 之 位 置 ，G 欧 比 ， 先 开工 及 Ti ， 将 各 管 粽 
才 一 强力 放大 器 输 关 炉 圈 均 








L( 中 心 抽 状 | ， LI | 寡 轿 且 度 | 用 御 号 数 “| 稳 疾 违 接 法 
28 5 2 老 ” 22 号 

上 2 区 潜 包 稼 人 
14 3 2 芍 3 站 














极 ， 燃 至 相当 温度 合 ， 接 - - 千 分 安培 才 拟 59 屏 酸 x 屿 ,将 Si 开 上， 加 上 屏 叭 ， 
调整 C; 至 最 小 屏 流 ， 锡 15MA 左 右 ， 将 年 红 炮 (Neon bulb) 生 C; 硬 片 相 触 ， 届 区 
Ci 到 年 冰 克 最 亮 ，CL 导 整 和 围 杠 广 润 ， 在 年 轩 恰 最 亮 时 ， 即 二 区 波 术 出 最 大 ， 
不 温 过 过 率 稳定 起 见 ， Ci 应 时 庆 惧 小 容量 
而 懂 性 一 同 炉 出， 如 用 电子 配合 振 泪 器 降 ， 
C， 是 决定 肖 率 的 应 己 整 到 3.5me 波 带 
内 ， 使 他 的 二 次 波 落 在 7mc 俘 围 内 ， 铀 整 Cs。 
至 最 大 核 出 ， 然 后 再 中 和 46〈 直 粮 放 大 7mec 
加 出 ) 将 闵 圈 插入 Ls 恰 座 中 ， 置 C, 大夫 庆 
工 : 险 紫 铀 管 三 时 闪 径 区 问 疝 7 图 ， 此 时 屏 叭 不 可 加 上 ， 调 束 Cs 同时 注意 8 








图 四 天 糠 调 销 入 路 


， 本 屏 路 中 之 MA 表 ， 当 Cs 烃 允 振 谐 同 时 MA 会 
S+ 公 极 任 苑 开关 忽然 上 升 ， 此 时 将 年 红 炊 置 于 Cs 定 片上 ， 


能 发 光 极 亮 ， 翻 整 中 和 包容 器 C4 亚 Ca 置 认 任何 位 置 ， 年 红 娩 不 亮 或 MA 不 跳动 
篇 止 ， 将 MA 表 移 至 46 屏 路 内 ， 加 上 屏 压 ， 番 整 Cs 亚 最 小 屏 流 级 25MA 此 时 巍 
再 翻 整 C; 使 之 计 振 ， 如 用 作 倍 过 器 时 ，(l4mc 核 出 ) 应 将 绢 图 C 插 大 L3 调节 Cs 使 
之 谐振 ， 再 将 中 和 电容 器 Ci 之 容量 略 增 ， 使 46 本 身 生 少 许 回 肥 ， 此 时 倍 轴 器 之 
“输出 及 效率 将 大 坪 ，〈 C4 之 容量 不 可 增 力 太 多 ， 否 则 将 依 穆 路 之 本 身 尝 率 而 振 
漫 ， 效率 友 沽 过 贴 要 注意 ) 现在 可 将 激励 器 的 办 出 稼 圈 及 绢 力 放大 的 输 大 次 圈 用 
龙 绢 (普通 电 愉 上 用 的 花 乡 ) 连 接 起 来 ， 调整 C (及 46 屏 极 之 Cs ) 使 之 办 入 最 大 ， 
再 将 电 链 按 下 ， 如 上 法 调整 中 和 ， 不 过 现在 诬 该 将 二 只 中 和 忆 容 器 同时 调 攻 ， 待 
完全 中 和 和 后 ， 开 上 S: 供给 屏 感 ， 按 下 电 键 ， 导 整 cz 使 之 振 庄 ， 如 激励 披 容 里， 
最 小 屏 流 应 在 30MA 左 右 ， 使 秽 天 和 多 配合 ， 调 整 电 容器 使 天 绢 输出 最 大 ，7me 里 
故 在 -安培 以 上 ，l4mec 蛙 因 需 天 稼 是 旨 联 调节 ， 在 交 韦 点 恰 是 电压 环 ECVoltage 
loop) 故 A 俊 有 极 微 之 指示 ， 此 时 壹 出 电力 之 大 小 ， 须 以 屏 路 中 志 MA 篱 淮 。 

在 荷载 下 各 管 之 屏 流 值 ，59 约 20 一 30VMA ，46 用 40 二 50MA，10 狗 在 100 
一 1]20 MA 之 闻 o 











=== 宝 用 于 污 妃 锥 读 王 = 
一 一 一 一 炎 污 0 太 
7.Dx 成 策 三 此 楼 时 蕊 后， 不 过 一 个 什 月 ， 而 Dx 的 臣 顷 ， 却 很 可 观 ， 现 


在 我 在 南京 ， 天 各 束 墙 很 壤 ， 附 近 有 很 多 天 久 ， 像 师 蛛 移 一 代 ， 地 位 先 近 紫金 贞 
， 插 日 还 有 -一 个 100 匹 特 的 军 





| 二- 6.3V 扒 乒 机 供 好 性 用 电 各 了 7 沉 饮 癌 工作 时 7 夜间 
0 入 一， 2.5V 和 技 53 及 46 经 于 用 移 82 公 尺 的 波长 人 巧 得 很 ! 
二 | 生生， 但 的 第 四 次 副 波 《〈4th harmo- 


人 nic) 刚 落 在 我 们 20 公 尺 业 儿 能 
| 0 国 中 7 个 去 了 个 个 波 带 ， 有 肝 









:了 我 CQ 后， 这 地 电 襄 刚 在 呀 我 
,或 我 们 已 接触 攻 功 ， 在 报 般 











信号 时 ， 他 忽然 又 发 报 了 ， 所 
以 因 Qrm 而 被 牧 性 的 电 吉 其 
不 少 ! 影 郝 我 Dx 成 顷 本 天 ， 
现在 把 这 一 偶 件 月 所 通 到 的 电 
右 大 和 多 有 八 十 饼 个 ， 已 经 完成 
二 类 WAC ， 不 过 因 时 间 氮 促 
， 汗 地 的 QslCard 多 未 收 到 ， 
故 WAC 说书 还 不 能 去 便 ， 在 
五 电源 供 粉 亚洲 的 有 XU2，3VU2，Uy， 

注 : 工 , 保 匡 通 11.5 低 胃 率 狠 东 器 ， 孔 是 用 百 乐 2 的， 油 克 “PK1 2,4VS176.7HS12J; 
航 巾 出 电 粥 大 高 ， 故 将 个 3 之 和 考 搂 至 电源 继 且 器 最 内 一 “等 国 ， 诲 洋 洲 Zi3 ，VK2,3,4,5， 
端 上 意 邹 减低 惨 人 志 亚 出。 6K6，OM2，KA1 ， 等 北美 
VE5 ，W678 ， 南 美 LUL， PY2 ， 等 欧洲 QH5，D4，PA0，YL2，G5 ，U2,3,4， 
5 QK2，QEI ， 及 南 | 














菲 洲 ZU1，FEB8 ，ZT2 

)VQ3， 等 其 中 以 W6 

及 VK 通 到 最 多 Dx 成 绩 
大 概 过 样 o 

8 . 收 驾 楼 用 

6C6 再 生 人 愉 波 及 42: 低 放 

， 调 整 简易 ， 露 敏 度 向 加 类 收报 线路 
佳 ， 电 谣 傈 定 交 流 式 ， 此 楼 因 极 简单 ， 故 不 仪 了 这， 以免 估 去 窒 篇 幅 仅 将 乏 路 给 


这 








一 窜 用 瑟 二 玫 扑 读 = 
简 易 放 大 器 公 机 ) 


和 抵 称 电话 自发 明 到 如 今 ， 跌 钞 迁 窜 短 短 的 十 兹 年 ， 但 因 不 断 地 研究 和 改 
进 ， 已 违 到 近乎 十 公 的 地 步 o 邹 就 铸 称 曙 的 香里 而 言 ， 无 糠 时 所 放出 的 瑶 各 ， 差 
不 多 秆 身 播 昔 室 中 完 公 相同 。 五 坟 年 前 流行 很 广 的 留 击 唱机 ， 现 在 淘汰 到 灯 钴 
立足 之 地 ， 实 在 是 唱机 的 得 袖 太 劣 。 偶然 跑 到 内 地 亲友 家 哥 做 客 , 他 们 很 感情 地 
香 你 开 和 留声机 器 解 闽 ， 但 是 获 避 了 扰 称 电 的 我 们 ， 定 在 时 得 讨 厅 ， 过 种 恶劣 的 贡 
调 ， 芙 要 使 人 掩 耳 而 避 之 o 

作者 新 近 
和 需 友 人 仙 了 一 架 交 
流 电 源 的 放大 机 ， 
用 电 唱 头 唱 放 唱片 
， 香 午 性 佳 ， 较 之 
留声机 器 诚 不 可 同 
-日 而 事 。 又 可 已 用 
话 简 放大 车 语 。 底 
能 作家 庭 娱 乐 之 用 
> 双 可 在 商店 亲口 
宣传 之 需 ， 吕 友 欣 
嘉 若 狂 。 作 者 在 私 本 机 照相 几 
幸 未 报 失 败 之 余 ， 化 些 些 时 间 写 出 ， 投 之 实用 无 很 电 订 读 ， 旗 求 族 君 之 指正 。 

过 放 天 机 所 用 的 中 窑 管 计 三 枚 ，V 第 一 角 放 大 ，Vi 乱 强 力 放大 ，Vz 是 
整流 管 。 一 切 另 件 ， 基 有 现成 售 品 ， 无需 定岗 ， 故 和 时 大乱 便利 。 全 套 另 件 如 下 




















本 机 L-” 狗 路 团 


V 56 号 芙 空 管 Ti 50 亭 利 18 稍 安培 扼 制 图 

Vi 2A5 号 凌 空 管 Tz 电源 帮 压 器 ` 中 歼 245 号 ) 

Vaz 80 忠 真空 管 C .5MFD 储 电器 人 @ 琢 天 亦 可 ) 
工 亦 简 磷 压 器 Ci Cs CC5SMEFD 志 糊 备 电器 

















=== 富 用 业 读 党 锥 读 

二 一 一 一 塘 Qf 
C2 .02 MEFD5600 伏 鹏 人 备 电器 - 旋 刍 三 个 
Ca.05 MEFD 600 伏 腊 储 电器 五 脚底 板 炊 座 一 焦 
R. 500,0009 志 位 器 六 脚底 板 灯 座 一 焦 
Ri 5000.0008 固 定 志 阻 到 脚底 板 炊 座 二 焦 ( 一 您 播 电动 扬声器 ) 
R2 500 欧 姆 称 缮 电阻 中 歼 345 号 插口 二 付 (插话 简 曙 唱 蚌 之 用 ) 
Rs 500,000@ 电 位 器 连 开 天 1.5 赣 电池 一 焦 
R4 200008 固 定 电 阻 TWATT 铝 壳 如 附 贺 
单刀 仅 寺 旋转 式 开 天- 一 集 话 简 一 集 ( 中 北 400 号 ) 

装置 时 颇 简 便 ， 因 和 全 傈 低 明 这 回路 : 故 扰 感 应 之 谨 o 但 有 一 件 须 注意 

” 就 是 工 话 简 释 压 器 之 地 位 ， 必须 与 电源 释 压 器 置 成 直 欧 :否则 将 生 午 鸣 一 般 巨 
大 交流 击 ， 使 己 隔 内 是 党 抱 刻 力 的 o 此 外 一 然 秘 雇 了 o 








上 
| 
| 





加 沁 尘 居 疗 全 耿 郧 











因 乱 要 放出 的 束 昔 宏 亮 迫 扶 起见， 探 用 电 开 扬 整 器 : 近来 也 有 十 分 完美 
的 国货 可 以 买 到 o 它 的 插脚 奸 在 机 过 的 和 后面 : 三 售 较 粗 的 层 接 励 碳 ， 和 脚 接 略 
出 释 历 器 初级 ， 不 豆 弄 差 " 试验 时 必需 先 将 扬声器 插 上 >: 否则 C4 有 米 填 可 能 。 
电 唱 枯 也 要 用 以 好 的 货品 ， 唱 健 应 党 换 新 的 ， 话 简 也 要 探 用 线 较 上 等 的 货色 ， 它 
们 的 好 坏 > 将 发 生 极 端 不 同 的 辕 果 。 

如 果 一 切 另 件 俱 缘 良 好， 它 的 声音 ”可 在 三 三 十 丈 乌 外 区 得 3 而且 非 常 
锯 惧 。 黎 乱 交 访 王 。 

6.3 伏 腕 灯 秋 的 其 丛 管 > 亦 可 用 76 和 人 和正 适用 然 此 地 * 但 是 电源 灵 压 器 
的 灯 六 图 必需 改换 


EECRRIRSREREROREEESEERENOEEEEEERRESESIREESGRESERE 和 ERERBF REREREEEEERSPEE 
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塌 用 严 污 包 锥 旗 王 = 
ea 





在 漠 序 着“ 超 外 闫 式 ”“ 部 "的 境地 里 ， 铀 整 高 遇 素 的 称 路 ， 
;》 是 往往 会 遭 入 顾 训 的 ; 就 事实 计 ， 它 倒 未 党 没有 丢 皖 取 的 价值 
想 踏 蓝 “ 超 外 差 式 "研究 图 里 的 人 ， 是 如 不 了 借 它 做 坊 进 身 之 
隘 》 想 从 业余 胡 完 里 ,利用 广播 收音 杰 ， 猿 得 一 点 智 规 上 的 寡 充 
总 的 ， 黑 认 到 类 穆 路 ， 也 不 能 不 嬉 乱 是 一 种 东 好 的 参考 材料 | 


AT 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 个 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 wsdl 


) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 


过 去 ， 关於 安 东 电 源 的 收 阁 机 ;已 经 介 帮 过 不 止 一 次 。 旗 是 天 入 限 基 四 管 慷 

内 的 。 按 成 精 说 ， 不 能 不 训 乱 是 个 个 优 驾 ， 个 个 超越 ; 已 瘤 芳 了 四 管 机 的 能 
事 ， 然而; 进取 冶 获 是 人 产 特 有 的 天 性 ; 在 著者 们 的 请 求 下 ， 这 里 所 气 的 一 架 
收 井 机， 倒 有 介 络 的 必要 





| 























第 一 图 序 是 此 机 的 义 路 : 包括 着 二 级 6C6 号 的 高 明 素 放大 ，-- 角 6C6 号 
人 和 8( 号 储 波 异 流 o 一 共 应 床 五 只 站 和 鹤 管 各 自 
司 管 毛 的 任务 o 

高 放 的 配合 ， 探 用 站 联 屏 压 盘 电 式 ， 世 ，Li ，L2 是 高 过 这 稼 圈 ， 各 用 祥 
十 三 号 漆 包 和 多 在 一 对 直径 的 管 上 绕 一 百 廿 五 图 作 如 极 ， 高 扼 圈 RFC RECI RFC2 
各 时 在 管内 ， 另 用 廿 二 号 页 包 称 在 管 外 粒 二 圈 即 得 。 过 种 和 粮 路 ) 明 们 兹 乎 在 每 坎 
所 介 帮 的 收 兰 机 里 都 普 逼 的 探 用 着 。 铠 怕 同 志 们 也 瞧 得 有 同 熟 了 1 

低 放 ， 探 用 混合 阻力 趟 的 配 台 ，AFC 是 下 二 到 一 百 亨利 的 低 退 李 扼 制 

有 全 
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要 7” 了 可 : 
圈 ， 如 果 将 优等 的 低 过 释 奈 器 初 关 级 串联 起 来 使 用 :成绩 倒 也 不 差 o 滤波 的 装 甘 
应 用 负 回 路 式 ， 同 时 彤 出 管 的 丙 电 压 ， 由 Raio 降 压 而 得 。 
过 榜 可 以 省 掉 一 枚 
高 容量 的 偿 路 储 电器 ， 而 对 


其 低 遇 这 和 理 的 流 赐 却 入 毫 没 6.5V.2A. 。 
有 损伤 


出 


SW 是 控制 否 贡 的 
开关 ， 较 之 用 电位 器 ， 轻 济 


2 
得 允 ， 也 便利 得 多 o 220V. “2A 
第 二 图 是 此 楼 底 稻 
上 有 零件 排列 的 圆 样 ， 铝 蛙 底 
般 的 天 小 尽 时 是 13 x6 嘴 X ODN: 
全 7O0M.A， 
电源 释 压 器 所 需 的 
电流 及 电压 ， 可 寡 半 第 三 
图 
兄 件 表 
性 :00036 猴 法 拉 三 连 可 释 储 雷 圳 
CaCiCsCsCioCil .1 浴 法 拉 纸 痪 固定 储 电 器 
CG5 .25 汲 法 拉 猛 贤 固定 储 电 器 


名 .02 六法 拉 ”本 袖 固定 储 志 器 





窜 用 全 读 电 难 攻 三 = 





Ciz .006 猴 法 拉 纸 导 固 定 储 电 器 
Gi5 .05 准 法 拉 狐 秆 固定 储 电 器 
Ci4 Ci5 8 准 法 拉 曙 糊 储 电 人 器 
了 及 10000 欧姆 电位 器 严 开 关 SW1 
Ri Ra 300 欧姆 痰 慎 固 定 电 焉 器 
R2 4000 欧姆 谈 时 固定 电 焉 织 
Ra 45000 砍 姆 交 置 固定 电阻 器 
Rs5 35000 欧姆 痰 置 固定 电阻 器 
R65 Rs Rs 250000 欧 次 质 固 定 电 阻 老 
Rz7 50000 欧姆 痰 质 固 定 电阻 器 
了 R1o0 3500 欧姆 独 重 固 定 电 阻 恬 
V Vi 6B6 三 三 二 二 医 汪 佑 

Vz 6C6 和 芙 空 管 

Va 42 里 窑 管 

7 S0 芙 窑 管 

让 高 遇 率 称 圈 、 

SW 旋 情 式 开 天 

AFC 50H 低 扼 围 

REFC REC1I REFC: 4.5MEHL 高 扼 围 

下 电源 爸 奢 才 


其 他 电动 扬 击 器 ， 盆 时 底盘 ， 丛 轩 隔 见 妓 等 等 


标准 强力 各 程 矿石 机 成 策 报 千 


吝 国 环 

郝 人 在 初学 特辑 豆 找 到 了 道 称 路 的 上 时候 ”以 其 标题 之 动人 ， 欠 是 即刻 动 
手 芍 奥 ， 那 些 另 件 ， 大 中 是 劣 货 ， 装 好 后， 只 从 站 简 豆 得 到 一 些微 声 ， 成 镇 至多 
: 分 得 鄙人 入 大 不 讽 意 : 后 再 将 班 些 劣 货 另 件 拆 下， 可 释 储 电器 改 用 中 区 2?? 号 ， 
矿石 改 用 WISI， 成 续 与 前 有 天 浏 之 别 ， 除了 政 到 ， 市 政府 的 XGOK 早 扰 称 地 毒 
门 学 校 的 KR&RI， 丰 外 还 可 以 收 到 许多 个 业余 的 电 召 ， 声 量 安 大 ， 导 择 性 亦 甚 佳 
” 鄙人 侣 经 带 往 距 刻 市 狗 二 里 许 之 郊外 露营 ， 用 纵 条 架 了 一 副 硬 时 的 天 稼 ， 地 贸 
用 一 根 七 寸 长 的 氏 棒 插 和 人 地 下 ; 成 线 亦 不 差 ， 可 收 数 电 间 之 多 ， 芙 是 不 愧 称 管 标 

淮 矿 石 机 了 。 
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窜 用 垩 传 乞 锥 旗 











实 用 : 
扰 综 电 收 育 机 故 隐 修理 入 
( 潘 - 粳 先 ) 
第 一 章 - 烧 -于 


一 转 乱入 电 修理 服务 者 (Radio serviee man) ， 沼 接 到 一 架 损 十 的 收 香 
机 痢 ， 必 须 以 所 强 的 态度 ， 送 当 的 步 又 ， 将 各 部 另 件 逐一 塘 验 ， 找 出 了 故障， 再 
从 事 修 区， 至 钛 乔 种 乌 组 的 态度 ， 却 从 峙 认 修 理 人 平素 的 经 验 ， 和 对 认 收 昔 杰 各 
部 分 和 攻 用 的 天 欠 ， 往 往 有 许多 收音 机 ， 其 本 来 的 病态 北 不 十 分 且 重 ， 可 是 经 过 了 
不 入 党 的 医治 之 后 ， 反 弄 得 不 可 收 答 ， 于 未 什 和 三 示 是 入 当 的 方法 呢 ?本文 就 是 想 
将 汗 些 用 简明 的 文字 ， 避 名 学 理 ， 专 以 实际 贱 用 无 面 震 册 发 站 ， 来 和 族人 位 谈 谈 ! 
1 还 有 蔗 者 饼 要 知 首 ， 过 篇 东西 区 页 献 了 些 翅 术 上 的 阳 讨 ， 对 从 技巧 的 ， 
艾 如 诬 铁 的 办 法 ;工具 等 ， 大 致 邵 可 和 上 期 "初学 区 座 参照， 不 过 要 是 事实 允许 
的 话 ， 每 个 修理 者 赚 久 每 年 买 一 时 O 符 cial Radio Sesrvies Mannal， 演 庄 面 有 雁 
秽 的 收音 机 镍 路 自修 理 上 需要 的 种 种 孝明 等 ， (过 是 指 美国 式 收 井 杰 而 言 ， 欧 涡 
有 和 否 过 性 郁 出 版 ， 她 我 守 虱 ， 不 屿 而 知 ) ， 在 实际 工作 上 ， 可 以 有 不 少 的 助力 ， 
此 外 修 昌 者 也 该 时 六 旬 览 新 出 的 书 弛 ， 对 挫 新 式 妆 各 机 有 相当 的 明明 o 


第 二 章 初步 检验 


在 未 贷 开 始 检 查收 香 机 以 前 ， 你 对 认 顾 客 可 以 加 些 关 认 过 收 香 机 情形 ， 
有 昨 低 过 些 同 竹中 襄 不 定 能 金 找 出 吉 收 香 楼 的 病源 来 ， 过 种 关 句 像 : 

(一 ) 你 的 收 昔 机 是 怎样 的 病 象 ? 

(二 ) 过 架 收 童 机 有 了 党 样 的 病征 已 经 辫 天 了 。? 

(三 ) 以 前 过 扣 杰 器 有 过 样 的 病 象 过 吗 ? 

(四 ) 过 收 香 楼 是否 突 然 停 止 工作 ， 还 是 经 温 了 什么 情形 之 后 才 停 止 工作 

的 册 

(五 ) 过 收 赤 机 发 生 渍 象 的 时 候 有 什么 声 香 ， 气 味 否 ? 

(去 交 假 定 是 又 概 ) 在 每 年 (或 每 地) 之 中 的 什 条 时 候 才 有 过 种 声 香 ? 

像 赴 样 的 问题 可 以 随机 峭 爸 的 问 下 去 ， 但 切 不 可 见 了 画 客 就 间 “ 你 的 收 
得 机 什么 地 方 损 壤 ? ”:， 因 和 震 假 如 他 能 锡 同 答 你 ， 更 未 他 也 下 拿 求 请 煞 你 修理 

从 上 面 问题 的 回答 ， 艾 如 第 (五 ) 项 要 昨 着 客 训 在 发 生病 象 时 有 很 大 油气 


RS 
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= 三 三 富 用 业 导 沁 锥 证 王 王 二 


; 那 末 你 就 可 以 岂 定 大 概 电 源 爸 压 器 出 了 人 山 子 ， 族 如 此 类 很 多 很 和 多: ， 本 全 光 和 
没有 义 案 ， 那 末 就 得 开始 初步 的 检查 了 

开始 检查 蛙 先 将 收 示 楼 开关 并 敬 ， 等 候 芙 空 管 热 了 之 和 合 ， 香 量 调 凶器 旋 
至 最 大 ， 旋 司 可 爸 储 电 器 翻 节 钮 ， 假 合 有 播 理 声 柯 ， 那 未 校准 至 最 多 锡 度 ， 适 时 
详 竹 观察 * 病征 当 就 可 知道 ， 病 征 大 致 不 外 下 列 厅 种 : 完全 不 能 收音 ; 可 以 收 香 
， 不 过 声 秋 很 轻 ; 杂 声 很 人 ; 香 调 极 庆 ; 揭 声 器 有 爆裂 痪 ; 有 估 个 四 空 管 的 烃 竺 
不 亮 ; 有 关 吓 声 等 等 9 

假如 收 竺 楼 的 在 空 管 都 亮 而 没有 刘 理 或 者 极 轻 ， 如 是 电池 式 收 井 机 那 末 
乙 电 的 电压 先 量 一 量 是 否 充足 ， 要 是 交流 式 的 ， 就 先 检查 天 和 线 ， 检 查 的 方法 大 概 
可 分 二 途 : 绪 较 法 ， 先 将 修理 用 振 漫 品 (Service oscillator or sigoal generator) 








接 至 收 井 机， 将 派 温 器 校 到 与 收 并 杰 谐振 ， 记 好 它 的 声 理 强度 ， 然 后 再 将 普通 天 
舟 接 上 ， 过 时 收 埋 楼 的 弦 度 费 与 试验 时 一 样 或 者 稍 弱 ， 假 如 完全 没有 声 萌 ， 过 根 
天 称 一 定 先 不 住 ， 假 使 振 温 器 接 上 而 收 各 楼 的 摇 击 器 囊 完 全 没有 表示 “〈 关 从 振 缆 
器 及 其 应 用 方法 本 文 将 另 关 一 章 花 及 之 ) : 那 未 吉 收 理 杰 本身 有 病 象 了 ! 第 二 种 
星 接 触 法 ; 将 天 稼 在 收 坦 楼 的 天 缚 柱 (Antenna post) 上 不 断 接 船 ， 过 时 收 稍 机 
一 定 有 一 种 很 大 的 “各 得 ， 各 得 …“” " 南 香 发 出 ， 要 呈 没 有 ， 准 是 天 和 线 不 良 ” 

有 了 时 地 入 的 不 良 也 至 引起 收 香 不 丢 等 病 象 ， 跌 然 交 流 收 音 机 大 多 有 通 至 
电源 地 很 的 储 电器 ， 过 等 现象 不 会 十 分 显 考 ， 可 是 电池 式 收 刘 机 却 大 有 影响 ， 坛 
验 的 石 法 大 致 和 天 和 糠 相同 ， 不 再 截 壕 

如 已 决定 天 地 稼 不 舟 ， 那 未 可 以 从 事 检查 天 笋 和 地 线 ， 有 了 时 天 称 和 别 
的 金属 东西 相 碰 ， 避 震 器 短路 绝 多 不 和 良 都 是 使 收 香 劾 力 减 小 ， 检查 的 瑟 法 可 以 拿 
一 个 欧姆 表 (Ohmmater) 像 第 三 图 的 方法 试验 ， 不 过 要 注意 ; 检查 天 地 义 必 须 从 
收音 机 上 取 下 o 

由 天 地 多 而 引起 的 收 土楼 杂 声 和 王 援 通常 也 很 多 ， 检 查 的 时 候 ， 候 使 


有 














穴 用 业 污 理 锥 读 三 = 王 := 


仿 





发 现 收 吉 机 杂 击 很 大 ， 移 将 天 地 和 线 从 收音 机 上 取 下 ， 然 合用 一 根 极 短 的 铀 穆 将 收 
昔 炎 上 的 天 地 入 柱 短路 ， 过 时 简 若 让 过 停止 或 者 减低 ， 过 就 是 表示 过 如 声 的 来 源 
确 是 由 於 不 良 的 天 地 和 勿 ， 若是 依 著 不 个 止 ， 臣 得 另外 检查 收 谨 机 的 各 个 持 空 管 有 
否 不 良 : 内 部 接 穆 的 有 否 寿 股 等 

至 论 干 援 ， 因 篇 近 代 家 庭 的 日 趋 电 气 化 ， 往往 有 许多 电气 用 具 和 收音 楼 
同时 使 用 ”站 旦 现代 的 收 得 楼 震 敏 度 也 标高 ， 所 以 实在 是 一 件 很 困 闪 的 问题 ， 和 解 
决 的 方法 ， 除 了 加 区 干扰 免 除 器 (Interference Elimirator) 之 外 ， 补 在 没有 更 各 
善 的 办 法 不 过 过 却 不 是 修理 者 分 内 的 事 ， 所 以 过 些 直 不 和 多 说 ， 侈 将 来 有 空 ， 再 
和 1 族人 位 谈 谈 o * 

和 级 过 三 E 面 的 埠 种 检索， 仍 蔓 找 不 出 眉目 ， 那 未 就 要 进 行 到 收 香 楼 本身 
的 查 检 了 : 在 未 述 之 前 ， 我 想 请 翘 者 先 回 翌 一 下 收 香 机 的 岩 造 大概， 在 目下 中 国 
手 论 舶 来 或 自 多 的 收 井 楼 大 和 致 可 分 二 大 栏 ， 第 一 种 超 等 外 差 式 (Surer Heter- 
odyne type)， 新 式 收音 机 差不多 都 探 用 过 种 称 路 ， 第 二 种 是 调整 高 过 李 放 大 式 
CTuned radio feduency type 简称 工 R.F. 式 ) o 过 二 种 的 构造 大 概 : 如 第 二 图 和 
第 三 图 的 式样 ， 现 在 略 乱 解 释 从 下 : 

第 二 态 的 简 图 就 是 超 等 外 差 式 收 理 机 的 结构 大 要 ， 它 包 括 高 遇 率 放大 
部 分 ， 将 外 来 讷 号 的 波幅 放大 之 后 ， 和 逮 入 第 一 从 波 ， 同时 有 一 本 地 振兴 称 路 
(Local ossillatotr circuit) 与 外 来 识 号 在 第 一 检 波 部 相差 成 中 间 通 奉 讯 号 (Inoter- 
mediate frequency sigoal) 再 泛 和 不 第 二 检 波 间 LSecond detector) 整 流 成 低 明 率 雷 
SS 、 


昌 涩 佚 扒 





钙 卫 3 
压 ， 狼 深 低 过 过 放 大 部 分 (Audio amplifier) 之 后 传 至 扬声器 (Loud speaker2or 
reproducer) 发 击 ， 假 便 在 交流 式 收 各 机， 还 有 一 部 分 电源 供给 (Power ,supply 
portion) ， 在 直流 收 香 机 驯 则 所 有 各 真 容 管 的 电源 都 由 相当 的 电池 供给 
第 三 图 是 调整 高 李 式 收 苷 机 的 天 致 构造 ， 到 种 收音 机 在 三 四 年 前 谴 很 
扫 行 ， 在 中 国 市 面 上 也 很 多 ”外 来 电 访 经 逼 高 届 率 放大 角 之 后 就 饶 答 检 波 整流 ， 














窜 用 里 恒 锥 旋 == 


然后 痉 过 低 过 率 放大 而 给 揭 声 器 发 声 E 


侈 胃 守 区 大 拭 









以上 不 过 是 --- 般 大 概 情形 ， 璧 如 新 式 收 井 机 训 往 往 有 痢 的 让 人 民 ， 过 枝 不 
及 详 济 ， 炉 之 ， 一 个 前 淮 的 扰 称 电 修 理 者 应 该 永吉 合乎 时 代 ; 应 该 常常 披 阅 杂 苇 
书 报 “对 让 收 理 机 的 新 式 榜 (New features) 有 相当 的 晓 解 ， 方 不 致 窗 外 应 付 9 

好 了 ! 拉 拉 扯 扯 磋 了 一 个 圈子， 现在 我 们 话 饥 正 题 ， 假 定 刚才 所 墩 的 天 
地 和 贸 检 查 ， 仍 不 能 找 得 收 埋 杰 的 病根 ， 在 我 们 未 售 将 收 埋 机 从 木 箱 训 印 站 之 前 ， 
还 有 驳 个 简单 的 试验 可 以 助 我 们 以 后 的 工作 。 
用 手 或 天 称 按 在 检 波 摧 空 管 的 福 极 上 ， 过 时 假使 扬声器 训 有 很 人 交流 肯 
; 便 表 示 竹 架 收 香 机 的 检 波 ， 低 放 ， 揭 声 器 ， 电源 大 致 都 党 有 毛病 ， 假 定 检查 
的 是 一 架 工 R.EF. 式 收 各 机 ， 经 浊 上 述 的 试验 知道 检 波 ， 低 放 ， 电 源 ， 揭 毅 器 都 
没有 病征 ， 那 未 天 概 一 定 是 耶 一 航 高 过 这 放大 级 有 反常 的 情形 ， 至 於 究 费 是 那 一 
级 高 忆 率 放大 的 不 余 ， 可 以 将 最 后 一 般 高 放 捍 容 管 拔 去 ”把 天 独 插 入 过 贯 空 管 座 
的 屏 极 接 柱 ， 过 时 假使 可 以 收 埋 ， 不 浊 稍 凤 ， 将 各个 摧 空 管 掉 一 个 斌 之， 过 样 一 
般 一 级 的 试 下 去 一定 可 以 找到 病源 来 《未 完 ) 


天 一 一 一 天 一 一 一 一 交合 人 全 个 和 mAs 一 天天 一 一 < 一 一 玉生 一 一 


二 北江 生机 本 


可 >: 外人 

搬 造 趴 空 管 及 X 光 管 ! 、， 
天 津浦 息 。 国立 北洋 工学 院 土木 工程 学 系 ， 及 镀 冶 工程 学 系 ， 均 已 有 四 十 一 
年 之 历史 ， 机 械 工程 学 系 亦 已 成 立 二 一生， 惟 电 楼 工 程 学 系 ， 则 仅 成 立 三 年 ， 因 
电力 工程 及 电讯 工程 ， 在 现时 我 国 物 壬 建设 时 期 ， 极 和 重 要 ， 故 该 院 对 认 电 机 工 
程 学 系数 授 人 才 之 上 致 ， 不 遗 余 力 ， 去 年 全 聘 到 美 三 芒 篇 克 教 授 ; 担任 物理 及 电 
机 工程 等 课程 ， 放 对 从 身 造 芙 宗 管 及 X 光 管 ， 独 富 汐 验 该 院 现 正 订购 价值 二 
蕊 多元 之 机 件 ， 定 本 年 九 十 月 和 后， 开始 婴 造 趴 空 管 及 X 光 管 ， 近 又 聘 定 德国 史 太 

炎 博 士 及 美国 革 楷 博士 ， 充 任 电 读 工 程 教授 ， 八 月 初 可 到 院 云 9 





人 





二 有 和 和 生 村 本 的 生 下 下 站 生生 让 人 仆人 竺 全 人 人 人 和 








三 == 寅 用 业 污 馈 锥 读 三 三 二 
自 抱 穆 圈 超 外 差 四 管 机 之 实验 


周 其 昌 

却 人 在 第 八 期 上 ， 侣 茎 预告 过 六 者 ， 我 礁 矢 所 欲 试 验 的 ， 乃 手 婴 外 差 式 
义 圈 。 我 想 当 了 时 一 定 有 许多 读者 会 笑 我 莫 想 ， 然 而 一 定 也 有 许多 在 希望 我 成 功 的 
) 笑 我 者 钨 非 因 需 我 是 一 个 仅 具 三 年 历史 的 初步 研究 者 ， 希 刻 未 葛 太 奢 ， 的 确 处 
差 式 的 中 间 边 牵 称 圈 很 交手 虹 ; 因 乱 它 非 比 别 种 稼 图， 让 要 和 线 腊 整训 ， 轿 数 准 从 
， 朗 可 使 用 ， 必 要 精 富 仅 器 校准 "可 是 我 中 多 精 密 仅 器 ， 动 也 被 我 叙 成 ， 不 过 手 
和 纺 较 天 耳 o 现 在 我 来 报告 我 校 秽 的 方法 ， 和 希望 有 较 佳 方法 的 同志 不 阁 赐教 篇 幸 。 
- 我 看 见 舶 来 品 铀 中 的 中 过 称 图 此 糖 成 峰 房 式 的 ， 而 且 很 小 我 如 炎 步 用 手 所 能 入 
彼 ， 所 以 我 预先 仙 成 如 图 
二 金森 朝 四 只 ， 每 只 用 
四 上 号 漆 包 镶 和 线 一 千 圈 。 
5 最 好 用 粹 漆 包 或 多 根 枉 
轩 铜 秋 组 成 的 畦 包 称 ， 因 
市 上 绑 另 售 故 未 用 o ) 再 
如 图 二 允 成 抵偿 储 电 器 两 
组 ， 将 称 圈 及 抵偿 储 和 电器 
-- 同 固定 在 三 时 定 直 径 称 
圈 君 内 ， ee 

-的 六 管 外 差 机 第 二 只 中 
ae 
中 有 振 漫 乏 圈 在 一 起 故 
不 能 拆 ) 拿 新 异 的 装 上 一 你 ,将 机 并 总 ， 千 果 毫 乱 声音， 由 届 节 抵 俩 人 雷 电器 至 容 
量 最 小 点 ， 仅 微 闻 叶 毅 o 认 是 我 料想 一 定 圈 数 大 多 ， 拆 下 称 转 减少 十 圈 ， 装 上 再 
试 。 如 此 拆 装 增 减 ， 直 至 每 集 几 百 玉 二 三 圈 ， 方 始 放 香 与 原来 称 圈 一 样 "当时 我 
心中 依 快 实在 英 可 形容 ， 历 不料 理想 也 能 成 般 事 实 的 。 立 列 将 另 -- 焦 同样 校准 ， 
检 波 入 圈 振 漫 称 图 也 纱 寻 ， 装 成 如 图 的 一 具 交 直流 乾 电 池 三 用 的 收 井 机 。 鞭 空 管 
用 我 原 有 的 6F7，38 ，1V 另 加 6F7 一 任 ， 该 四 管 的 作用 是 6A7 做 第 一 坎 检 波 及 电 
“配合 式 振 泪 ，6F7 五 极 部 做 中 放 及 来 复式 低 放 ， 三 极 部 做 局 狂 式 第 二 航 检 波 ， 
38 做 输出 ，1V 做 直接 电源 的 个 波 整 流 ， 糙 串 过 ， 用 普通 电 恰 降低 。 一 百 于 
电源 用 四 十 无 特 ， 二 百 奸 电源 用 七 十 五 无 特 ， 用 喜 志 池 有 时， 燃 秋 磷 成 兹 运 ，A 电 
用 六 伏 腊 ，B 电 用 一 百 才 五 至 一 百 八 十 包 腊 此 可 ， 装 成 后 试 更 / 田 得 成 绩 舍 好 ， 
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嘉 用 业 潜 沁 锥 读 王 = 


中 不 能 奥 舶 来 品 媲美 ， 然 校 之 乌 前 自 役 之 再 生 式 及 调整 高 放 式 ， 则 进步 多 妖 : 尤 
其 是 选择 性 更 明显 。 然而 我 们 觉得 不 能 十 分 满足 ， 生 来 又 请 中 比 厂 代 秽 峰 房 式 的 
中 过 两 只 ， 换 上 试 匠 ， 凡 得 音量 ， 旭 时 ， 以 及 露 敏 度 更 加 优 兢 ， 儿 可 竖 议 旭 
( 称 轿 秽 法 ) 中 间 过 达 入 圈 ， 以 请 中 殉 代 鼻 乱 佳 ， 如 和 欲 自 册 上 文 已 经 襄 
明 ， 校 准 征 的 中 迪 企 全 机 未 侣 装 ， 
竣 前 ， 切 勿 转动 抵偿 储 电 器 的 翌 
于 莘 蝶 兰 ， 否 旭 须 重 费 核验 手续 o 
2 天 称 和 籽 圈 二 傈 4.5 闪 束 利 的 REFC ， 
L1 用 和 关 六 号 漆包线 ， 线 一 百 十 
) 工 2 上 由 四 号 示 包 一 圈 至 五 图 
” 效法 接 法 见 圆 。 振 温 线圈 用 同 
号 和 义 先 和 绪 从 于 从 图 ， 外 面包 星 稀 
一 粮 圈 绕 观 法 二 三 层 再 业 四 十 圈 ， 最 好 能 移动 









本 HEE 亚 除 - 
























































\ 
十 鸡 广 


” 试验， 以 上 岩 用 -一 寸 膝 管 。 中 过 的 粒 兴 ， 是 在 木 圳 上 来 回 亿 线 ， 趴 改 筷 和 线 ， 也 须 


有 次 序 ， 邹 每 圈 让 不 相 磺 ， 有 相当 距 雁 ， 再 说 明白 些 ， 就 是 第 一 层 每 图 距 砍 一 分 
第 三 层 在 接近 第 一 层 的 空隙 内 烽 ， 第 三 层 在 接近 第 二 屠 的 空 阶 内 炎 ， 如 此 烽 去 
， 锡 须 廿 余 圈 ， 考 可 和 线 满 第 一 层 的 距 贱 人 窜 除 。 线 好 和 后 的 平面 高 低 须 相差 不 多 埋 
佳 o 

(中 通 释 压 器 能 电器 网 法 ) 照 网 上 尺寸 裁 成 圆 形 三 夹板 二 志 ， 薄 钢 皮 作 
块 。 洞 眼 大 小 与 所 用 嵘 秋 一 样 。 其 中 四 块 定 片 ， 中 孔 末 较 调节 螺 炎 大 ， 因 决 不 可 
时 螺 攻 接 匀 ， 四 夫 动 片 ， 在 尖 咕 上 
， 用 丛 余 下 地 陈 未 更 ， 婴 成 凸 形 模 
;以 增强 力 ， 然 后 照 圆 相对 合 起 ， 
中 间 用 稻 系 物 隔 中， 艳 系 物 可 用 雪 
峡 片 ，( 印 千 屠 纸 ) 或 洗 兆 药 膜 之 照 
像 软 片 每 只 共 三 层 ， 第 一 层 用 锅 
萄 与 动 片 一 榜 大 小 ， 须 相通 ， 第 二 图 一 中 通 继 有 贱 器 储 志 器 奥 法 
层 定 片 ， 第 三 层 动 片 。 固 定 法 照 图 。 稻 圈 量 硕 上 开 孔 四 ， 二 和 孔 帮 固定 螺 竺 ， 二 
孔 预 备 旋 又 伸 入 秋 节 之 用 

( 公 机 亡 验 ) 公 机 装 成 合 接 上 沁 源 ， 旋 动 双 连 侯 电器 C 如 钨 艺 哥 : 可 
徐 稚 遇 节 振 温 航 C 上 的 抵 价 储 电器 ， 再 及 怨 钢 储 电 器 Ci7， 待 天 播 理 可 调节 C 至 惧 
于 中 ， 再 翻 季 检 波 级 C 上 的 抵偿 储 电 器 至 最 轩 点 。 然 从 收 匠 是 否 广播 电 吝 苦 能 收 
斋 o 如 波长 的 地 方 收 不 到 ， 旭 将 Ci 及 振 引 航 C 上 的 抵 倘 储 电器 施 紧 ， 反 之 波长 


B、 


北面 例 | 

















客 肌 开 下 


短 的 地 方 不 能 收 到 ， 划 将 上 说 一 一 一 
储 电 器 旋 疾 。 待 电 训 能 收 害 ， 5 
再 调节 上 述 储 电器 奴 求 至 部 香 
量 平均 的 最 佳 点 ， 则 工 竣 兢 。 
末了 从 纺 祖 充 数落 ，| 
即 在 校 验 以 及 装 投 上 蛙 ， 次 不 更 上 
性 答 ， 恢 心 ， 烦 尼 ， 因 乱 性 惫 | 三 
每 易 损 刻 另 件 ， 且 不 能 得 良好 | 
成 村。 尤 须 想 到 本 人 乃 业 人 徐 者 | 
， 担 扰 营业 关 傈 ， 跌 略 震 多 | 
费时 日 ， 亦 钨 大 害 ， 何 必 求 速 1 一 

























































本 机 糠 路 图 
另 件 数值 
C .00036 公 连 可 移 俏 电器 


ClGCaC3 .05 至 .5 固定 储 电 器 
CbCs5 由 固定 储 电 器 

Cs .0001 腰 木 因 定 储 电 器 
C， .001 膀 木 固定 储 忆 器 
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窜 用 业 寺 书 条 旗 三 三 


Cs ,Cs .00025 腰 木 固 定 储 电器 
GioGii .006 固 定 储 归口 
Ci1s .01 固 定 储 电器 





GT 2mfd 固 定 储 电 器 

CiCis ”4mfd 固 定 储 电 器 

Ci6 .002 腰 木 固定 储 电 器 

Cl7 .0005 可 沟 储 电 才 

民 二 葛 欧 姆 痰 特 电 阻 

Ri 三 葛 欧 姆 谈 览 电阻 

Ra 五 荔 欧 姆 次 览 电阻 

Rs 一 百草 欧姆 痰 转 电 阻 

Rs5 五 茧 至 七 万 五 千 欧姆 痰 览 电阻 
Rs 三 百 欧 姆 痰 早 电 阻 

R7 二 百 欧 姆 痰 质 电 阻 

Rs 一 千 五 百 欧 姆 痰 贤 电 阻 

Rs 一 至 三 百 葛 欧姆 杨 痊 

Riro 五 千 欧姆 否 量 届 凶器 连 开 天 
Ri 电源 220V 用 220V 七 二 五 无 特 电 灯 志 源 110V 用 110V 四 十 无 特 


交 二 天 产 关 六 六 产 天 天 关头 人 一 天 人 一 全 一 一 全 人 个 信人 ~ 天 伏天 八 天 一 一 





上 上 图 德国 德 律 风 根 公司 最 新 出 品 的 军用 超短波 收 贰 机 ， 图 的 最 左面 是 收 
过 机 ， 最 右 是 一 具 脚 路 旨 电 机 和 惠 有 用 下 及 全 全 和 的 
力量 就 足以 背 之 而 行 
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= 王宫 用 业 读 筷 锥 葬 王 = 





纸 摘 储 电 个 与 电解 储 电 需 比较 属 


( 春 ) 


在 整流 器 的 滤波 电路 
上 ， 番 需要 大 电容 量 的 储 电 器 
2 (Jufd 以 上 ) 收 寺 机 .上 的 到 种 
储 电 器 ， 素 来 探 用 和 锋 和 储 电器 
的 ， 但 近来 因 电 解 储 电 器 研究 
的 烙 果 ， 有 极 优良 的 成 绩 ， 用 
是 由 试验 而 进 认 实用， 渐 潮 作 
电 解 散 电 器 奢 了 和 纸 竺 储 电 器 的 地 位 ， 究 贰 
那 一 -种 好 呢 ? 他 们 各 别 的 特点 是 什 三 呢 ?大 家 也 许 会 有 这样 的 疑 罩 吧 ! 现在 我 们 
把 各 二 者 的 各 方面 来 比较 一 下 ， 看 一 天 他 们 的 优 劣 o 

过 齐 ， 想 先 钙 了 进 两 者 的 构造 与 民选 技术 上 的 改良 沟 过 ; 其 次 然后 再 把 十 
者 加 以 比较 。 





两 者 的 构造 与 改进 
1 和 纸 质 储 电 器 


储 电 器 就 是 约 缘 的 二 组 遵 钵 ， 中 间隔 以 诱 电 体 ， 使 能 萌 征 电能 的 器 具 ， 
所 谓 纸 鉴 储 电 器 (Paper Condenser) ， 他 所 探 取 的 旗 电 体 ， 就 是 纸 ， 他 的 构造 十 
忆 二 组 组 必 的 薄 的 铝 片 或 锡 纸 粳 的 遵 幅 ， 隔 以 攀缘 纸 ， 相 互 登 合 而 拾 起 来 以 每 














窜 用 业 司 局 锥 旗 三 = 
一 半幅 垮 一 组 ， 分 成 两 极 ， 和 从 前 因 克 绿 狐 薄 ， 耐 哮 不 高 ， 而 容量 -~ 大， 体积 重量 
就 嫌 过 大 ， 包 和 后 经 详 引 的 研究 ， 将 级 系 纸 改 良 ， 也 能 和 出 小 型 而 耐 压 极 高 的 储 
电器 来 ， 在 身 造 技术 方面 ， 也 有 显著 的 改良 ， 以 高 娄 除 去 水 修 ， 以 及 浸 合 石 腊 
(Para ffin) 等 ， 以 防止 吸 混 作 用 ， 现 在 市 上 有 .5bfd .4ufd 等 储 电 器 ， 耐 叹 需 一 千 
伏 腊 ， 供 一 般 探 用 。 

随 着 扰 称 电 技 术 的 进展 : 更 加 需要 小 型 而 大 容量 的 储 电 器 ， 纸 里 储 电 器 
要 使 之 体积 小 而 储 电 容量 二 加， 只 有 两 个 方法 ，( 一 ) 使 族 电 中 ( 契 称 算 ) 增 加 诱 电 
率 ，( 二 ) 沽 小 起 篆 纸 生 遵 朵 的 厚度 ， 使 遵 朵 的 面积 得 以 垣 加， 但 是 从 而 压 及 目前 
的 刚 造 技术 看 来 ， 过 二 点 都 很 困 新 ， 如 果 要 将 电容 量 增加 ， 只 有 相对 地 慷 大 首位 
的 面积 ， 然 而 采 积 方面 ， 必 随 之 而 加 大 ， 在 允 造 上 也 很 不 容易 。 


六 电解 储 电 器 


电解 储 电器 (Electrolytic Conden:er) 就 是 将 二 根 铝 质 的 电极 插 估 讼 通 
向 的 电 液 中 ， 接 以 直流 电 帮 ， 由 帮 电 留 作用， 阳极 铝板 的 表面 上 就 会 形成 -- 极 薄 
的 帮 系 弄 将 铝板 和 电 液 党 作 遵 幅 ， 形 成 的 稻 缘 
膜 当 作 议 电信 ， 就 成 凡 电 人 解 储 电 器 了 ， 过 种 储 
电器 较 其 他 的 有 不 同 的 特性 ， 就 是 他 有 属性 作 
用。 

过 种 储 电 器 最 初 发 明 昧 因 铝板 取材 的 不 生 
粹 ， 不 易 形 成 一 均匀 的 狂 系 膜 而 漏电 亦 大 ， 以 
和 合 逐 潮 改 进 : 漏电 的 病 象 ， " 逐 源 减 小 。. 
“一 但 是 那 电波 满 满 的 询 在 容器 内 ， 搬 这 
师 不 便利 而 且 常 因 共 费 ， ， 侨 泪 而 引起 障 研 。 

以 后 将 电 液 做 成 壮 状 ， 浸 在 纸 ， 灶 ， 

2 等 物 由 上， 夹 认 电极 问 ， 使 时 液 不 到 流出 ， 秽 

第 一 图 成 所 谓 “ 豆 式 " 之 电解 储 时 器， 体积 重量 ， 均 以 
前 者 减 小 ， 而 使 用 温度 与 过 率 能 围 ， 也 因 之 所 大， 和 需 电 解 储 电器 开 一 新 纪元 ， 今 
日 所 请 电解 储 电 器 考 均 指 此 而 言 9 
两 者 的 比较 

以 下 想 就 各 万 面 将 雨 者 加 以 比较 ， 但 需 钱 还 便利 起 见 ， 将 :GD 代 悉 纸 质 储 电 

器 ，Ce 代 替 电 租 储 电器 o 
。 . 纸 缘 耗 阻 高 (漏电 饺 小 )- ”和 经 系 耗 阻 是 储 志 器 优 劣 的 基本 要 点 ，Cp 有 认 
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本 三 
= 三 写 用 业 污 电容 斌 
秽 成 时 蜀 红 耗 阻 迷 数 百 万 蔚 欧 姆 以 上 ， 一 年 后 降 至 数 茧 功 欧 姆 ， 区 认 降 至 普通 点 
o (图 二 ) 所 乌 想 使 经 数 年 以 和 合 ， 收 埋 机 的 起 敏 度 渐 渐 减 低 ， 过 多 后 是 储 电 器 和 超生 
不 良 ， 漏电 渐 天 的 并 傈 ， 再 此 种 储 电 器 ， 一 经 损坏 ， 印 成 庆 物 o 
Ce 和 Cp 比 较 起 来 ， 他 的 绝 称 耗 阻 ， 自 然 比 较 低 得 多 ， 大 概 lufd 狗 有 一 
引 Ed 上 SS 千 葛 欧姆 ， 而 且 把 极 人 性 接 错 ， 就 有 档 缘 损坏 的 
和 危险， 可 是 只 要 接 以 直流 电压 ， 由 失 电解 作用 
， 能 自动 的 再 将 移 线 膜 形成 
2 . 耐 奈 较 高 ， “ Cp 方面 ， 只 要 体积 
增加 ， 可 以 耐 住 任何 的 高 压 ，Ce 可 不 能 胸 ， 
前 述 之 乾 式 电解 通 电器 ， 他 的 而 压 只 有 五 百 伏 
肌 左 右 ， 最 近 交 流 收 各 棋 较 多 探 用 。 
3. 电 容量 大 ， 久 同 一 大 小 电极 (Ele- 
0 ” ctrode) 的 储 电 器 ，Ce 的 容量 差不多 有 CT 的 一 
第 二 圈 千 倍 ， 和 从 道 圳 我 们 已 可 看 到 Ce 的 优越 性 了 o 
4 构造 简单 与 应 用 便利 ， CDp 因 仅 仅 是 纸 与 薄 的 齐 片 的 量 合 ， 朵 用 上 尘 
, 钾 任 何 化 学 作用 ，Ce 划 利用 电解 的 化 学 作用 ， 构 造 比较 复杂 ， 又 在 应 用 时 Cp 
抱 极 性 作用 ， 雨 极 可 任意 互 换 ， 然 Ce 旭 不 然 ， 接 错 即 致 损坏， 使 用 时 融 加 以 注 


意 o 














砚 李 去 一 了 下 时 己 邓 
































5 . 混 气 影响 小 ”Cp 因 其 话 电 体 坊 颖 
， 纸 有 吸湿 作用 ， 使 用 时 间 一 久 ， 因 吸收 水 份 。 
较 多 ， 因 之 雹 篆 耗 阻 随 之 减低 ， Ce 路 在 储 电 

器 外 部 雨 极 间 ， 因 混 氧 并 你 而 有 少许 漏电 ， 然 “ 
在 构 盘 上 ， 因 不 用 明 温 性 物 倘 ， 所 以 影 竹 极 “ 


6 .温度 影 儿 小 “我 们 也 可 以 来 比较 一 


下 ， 由 从 温度 的 和 化 而 起 的 狠 缘 耗 阻 爸 化 ， 
Cp 如 温度 上 有 具 ， 狠 篆 耗 阻 随 之 减低 (图 3) ， 至 
Ce 划 温 度 -- 高 ， 漏 电 随 之 坪 大 ，( 图 4) 其 次 Cp  ， 
不 受 温度 之 释 化 而 引起 电容 量 之 灵 化 ， Ce 之 人 
容量 旭 随 温度 而 增高 (图 5) (Ce 在 应 用 时 ， 最 2 1 
好 导 度 移 在 752F 左 右 ) 
7 遇 率 影 亚 小 “Cp 不 致 因 遇 率 爸 化 而 引起 电容 量 之 季 化 ，Ce 之 电容 量 
则 随 过 达 之 增加 而 减少 (图 6) 。 因 之 其 效率 较 差 》 天 其 是 用 之 作 支 路 储 电 器 ， 其 


下 2 








一 冤 月 业 导 电 外 二 


电容 量 将 随 过 这 而 起 委 化 ， 呈 然 富 际 
上 没有 什 三 关 傈 。 可 是 也 应 该 注音 
的 o 





8 . 韦 命 较 长 ”前 面 已 经 屡次 
说 过 ，CP 使 用 期 间 一 从 ， 因 改 瀑 天 
亿 必 引起 看 系 之 不 良 ， 契 称 纸 也 因 之 
而 起 化 学 狼 化 极 易 损 填 ，Ce 则 不 然 
， 如 谈 致 捐款， 可 接 饭 电 压 ， 能 自动 
导 复 























9 .测量 和 与 试验 方法 简便 ， 
关 共 容量 之 测量 ，Cp 只 要 用 普通 交 
流 电 桩 之 方法 序 可 ， 所 忆 较 容易 ， 
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第 五 画 





Ce 因 保利 用 电解 作用 ， 肿 接 己 直 
流 电 肘 ， 中 有 入 征 训 量 方法 ， 然 
许 使 之 十 分 精密 其 他 如 存 绿 献 验 ， 
棚 失 ， 效 这 之 测量 ， 均 习 息 麻 虎 。 图 
此 贰 事项 | cp | ce | 比较 事项 | cp 
码 绿 耗 阻 | 高 大 ) | 低 (小 | 旭 托 
耐 ， 电压 | 高 | 低 | 毒 命 | 短 | 匡 

易 

大 

小 

由 
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基 主 斌 合十 示 大 测 - 
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=== 究 用 要 全 弄 稚 苇 = 


10 体积 小 重量 轻 ，” 扰 疑 的 Ce 在 吉 台 上 是 邦 冉 估 优 有 的 o 

11 .损失 小 ，” 储 电器 捐 失 的 原因 ， 主 要 是 话 电 体 的 狠 缘 物 ， 及 储 电器 
表面 之 漏电 ，Cp 及 Ce 诱 电 钵 之 损失 均 小 ， 程度 也 差不多 ， 漏 电 之 大 ， 自 以 Ce 
需 较 其 o 

12 .价格 低廉 自 以 Ce 低 廉 多 多 。 二 

过 样 看 来 ， 人 双方 是 各 有 长 大 和 短处 ， 篱 着 检查 便利 起 见 ， 把 上 面 所 说 的 
事项 ， 列 表 如 上 o 


六 去 到 天 一 天 一 到 天 一 一 天 玉 天 天 关 产 六 入 入 广 普天 六 六 天 一 一 全 全 全 全 全 一 个 个 个 全 全 个 八 八 人 一个/ 


55 焦 昌 空 管 的 收 蕾 机 


记得 ， 噬 常 有 人 问 起 一 个 很 有 趣 的 问题 ， 谤 “现在 一 架 收音机 最 多 的 ， 
究 现 有 多 少 芙 空 管 ? ”过 问题 实在 很 识 回 答 ， 最 近 美 国 Midwest 厂 和 就 了 一 架 55 
保 惧 空 管 的 全 波 收 鞋 机， 大 概 具 过 问题 的 答案 不 这 了 吧 : 
过 收 香 机 可 襄 包 用 菌 象 ， 然 奇 不 有 ， 一 切 最 摩登 的 条 件 ， 无 一 不 通 合 ， 
例如 独立 的 自动 得 量 疆 节 管 ， 调 季 管 Regulator tube， 凡 及 每 下 空 管 的 个 别 隔 
风 和 与 电源 供 葵 等 ， 高 放 部 份 的 趴 空 管 
悉数 ， 包 合 般 漫 级 及 玫 遇 角 共 21 焦 : 
中 间 过 率 放 大 航 包 含 第 二 检 波 级 共 
右 一 一 最 后 强力 检 央 放 
大 狼 ， 可 得 100 五 特 之 
软 出 










上 一 一 翌 区 器 全 部 
右 一 一 中 族 部 份 
下 一 一 前 什 低 放 圾 


需 19% 管 : 低 遇 达 的 前 秆 放大 


儿 估 去 4 管 ， 最 径 弦 力 放 大 
部 份 需 1! 管 ， 移 放 收 属 机 全 | 全 用 
部 ， 共 辟 55 管 。 





=== 窜 用 糯 读 沁 稚 苇 王 = 
业 族 发 射 秘诀 一 打 


在 业余 的 发 射 工作 方面 ， 最 被 人 重视 的 ， 当然 便 是 发 射 机 ， 通 话机 ， 助 
调 器 ， 电 键 接 法 饥 及 天 粽 架 识 五 部 o 现在 且 把 过 五 个 部 四 的 装置 秘诀 : 略 漂 一 二 
一 一 关 欠 发 射 机 部 四 的 有 四 ( 自 第 一 节 到 第 四 季 ) ， 通话 部 门 的 有 四 ( 自 第 五 凶 到 
第 从 节 ) ; 助 调 痢 门 的 有 一 (第 九 节 ) ， 电 键 部 门 的 有 二 ( 自 第 十 节 到 二 一 凶 ) ) 天 
稼 部 因 的 有 一 (第 十 二 节 ) 厌 供 蔷 者 劾 法 不 过 ， 在 名 词 的 并 惧 方面 ， 因 乱 国 
内 还 没有 -- 定 的 标准 ， 所 以 任意 和 锡 逮 ， 和 认 求 迷 意 ; 同时 更 乱 了 便 共 车 者 的 套 酌 起 
见 ， 更 从 汉 如 和 名 说 之 后 ， 标 持原 文 : 不 父 之 处 ， 猎 盼 鉴 有 1 

第 一 节 ”自用 单一 中 和 储 电 器 的 推 换 式 主 振 放 大 器 

本 来 用 三 极 管 党 做主 振 式 的 推 换 放 大 ， 是 应 该 用 两 个 中 和 储 电 器 

(Neutrali-zing Condenser) 同时 工作 的 ， 可是， W9EBG 的 做 理 斯 Frank J 


Bunis) 动 发 现 一 种 : 天 e 
“ 自用 单一 的 中 和 储 电 由 [ 过 
器 来 中 和 两 焦 三 极 管 的 S 汪汪 昌 
回 办 作 用 底 方 法 ”， 芝 
且 膛 获得 了 蓄 人 的 成 绩 


o 穆 路 如 圈 - 一 所 示 : 雹 
从 图 -一 看 求 ， 


Ti 是 专 司 柱 极 中 和 的 有 
， 而 Tz 却 是 专 司 屏 标 
中 和 o 蕉 使 过 种 装置 能 一 
使 内 入 稍 不 平衡 ， 但 是 却 能 用 下 列 三 舟 方 法 来 补救 它 : 
(--) 移 动 两 管 柱 极 称 圈 的 中 心 点 ; 
二) 移动 两 管 前 航 屏 极 义 圈 的 中 心 点 ， 
(三 ) 在 软 大 回路 中 加 入 一 个 小 储 电 器 ， 如 圆 中 虚 称 所 示 9 
第 二 节 ” 屏 权 两 极 的 串联 僻 答 ; 
美国 征 鹊 塞 (New Jersy) 邦 的 Wz AOE 的 极 理 芬 (D. A. Griften) 氏 ， 合 
探 用 了 圆 三 的 装置 ， 用 来 当做 通 率 增加 (Fresuency Multiplication ) 而 猴 得 了 良 
好 的 效果 过 个 称 路 的 主要 特 向 ， 就 是 在 於 屏 神 两 极 的 串联 饶 烛 : 而 组 绢 由 咯 航 
间作 锈 章 的 配合 (Inductance Coupling) ; 这样 ， 在 各 个 回路 之 中 ， 就 没有 探 用 
高 遇 李 抗 制 入 圈 的 必要 。 把 请 道 李 分 做 雨 部 : - 生 属 大 单一 真人 容 管 的 屏 问 路 ， 一 
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博 用 全 读 电容 读 


牢 是 胞 讼 第 二 焦 惧 空 黎 的 属 回 路 。 导 季 储 电 器 却 是 串联 从 整个 稼 圈 的 中 间 。 久 圈 
的 内 端 〈 即 旺 旁 阁 角 早 吕 相 过 的 一 端 ) 是 接地 电位 (Grosna Potential) ， 而 屏 属 
电 礁 便 由 这 个 地 方 惊 


入 o | TO 
后 来 ，W7- 
OK 的 诺 耳 曼 (Stacy 再 全 - 和 
| 














W.，Norman) 氏 又 
指出 美国 的 西部 电气 
航空 纱 射 杰 (Western 
Electric Aircraft Tr- 
an3mitter3) 的 傣 衡 设 (doubling stage) 也 大 都 探 用 了 一 种 逢 似 上 述 的 称 路 5 其 叭 
一 的 不 同 乙 点， 和 恒 是 : 称 圈 的 内 端 用 雨 个 旁 路 储 电器 闻 赎 串 台 ， 而 在 过 两 图 串 荔 

储 电 器 中 间接 地 o 

基 钴 调节 储 电器 的 两 端 部 有 饼 高 的 高 过 率 电 位 \R. FE. Potsntial) ， 所 乌 
便 不 得 不 用 一 中 分 座 旋 柄 的 储 电 器 (Split-stator Condenser) 求 减少 人 册 的 储 电 量 
o 旋 柄 这 地 o 当中 和 放大 级 或 组 将 级 时 ， 手 顷 ， 轻 常 得 便 ， 窗 要 把 中 和 艇 电器 圳 
接 於 两 管 的 屏 寿 o 因 圳 激 山 管 Cdriver) 屏 极 以 及 放大 管 居 极 的 高 明志 压 底 肥 相 位 
(Out of Phase) 之 差 乱 180 度 ， 所 以 用 了 过 种 简 罩 的 连接 方法 ， 便 可 狼 得 正确 的 
相位 关 任 (Phase relationship) o 

WE 用 作 整 温 的 芙 空 管 式 赚 电器 

图 三 的 紫 置 ， 乃 是 美国 W9DLG 的 卡 思 册 (CEdward C.Carnes) 开 的 创 投 
o 肖 是 四 -二 走 空 管 R 覆 电 器 ， 用 来 控 抽 五 英 晶 中 条 (Quartz Crystal oven) 的 
欠 热 电路 (hiatsr Circuits) o 这 

如 以 线 温 器 (Tharmostat) 直 楼 於 制 粉 性 
邹 志 将 (heater current) ， 闭 路 常 感 膛 徐 ， 因 
而 蜂 及 温度 的 调 准 (Temperature regulation) : 
， 甚至 使 卷 近 的 收音 机 器 发 生 可 屡 的 干 撮 o 运 
两 个 缺点 : 息 要 在 无 火花 的 电路 中 一 一 例如 里 
容 管 的 异 回 路 中 一 一 加 入 一 个 控制 器 ， 荡 使 过 
种 深 制 器 日 臣 用 来 管理 惧 空 管 的 丙 旬 电压， 就 
得 驶 除 。 网 光 上 和 

此 种 装 喷 ， 可 用 -- 焦 71-A 号 时 空 管 从 事 工 作 : 但 是 其 他 足以 通过 相当 屏 
流 而 能 使 柚 电 器 工作 的 一 切 趴 空 帝 ， 都 能 应 用 。 盘 电 器 是 一 集 秋 理 电 话 箱 上 拆 
下 来 而 有 二 千 五 百叶 姆 阻力 的 烷 较 (Bell ringer)2 o 所 用 释 奈 器 的 屏 压 供 葵 乱 3200 
































= 王 === 富 用 王 传 瑟 杀 苇 三 一 =- 


伏 ， 柱 哇 供 给 需 70 伏 ， 但 屏 叹 在 槛 温 器 开 司 哇 ， 腿 能 关闭 炎 电 器 ， 同 时 ; 橘 压 在 


整 温 器 关闭 时 ， 又 必须 能 航 开 合 秋 电器 


如 乌 整 温 器 直接 控制 晶体 箱 温 度 的 输 热 电 访 ， 其 温 炙 的 入 动 ， 约 有 二 度 
; 反之 ， 假 使 用 了 过 种 装置 ， 旭 温度 的 治 动 ， 仅 钼 :1 度 o 此 外 ， 用 了 过 种 整 漫 器 
) 当 继 电器 工作 时 ， 在 收 各 机 上 中 也 能 匠 到 一 些 极 微 的 只 噬 韦 (Click) o 


弟 四 和 节 “ 两 用 的 份 些 配 氏 

有 些 抵 将 队 不 况 裕 的 业 隐 家 四， 他 个 

通常 是 用 单一 的 份 些 了 胡来 测量 苑 射 赋 中 各 狼 
其 窒 答 的 屏 流 ; 但 常 他 个 在 从 事 从 各 种 工作 的 
时 候 ， 和 医 利 刀 见 ， 绝 在 八 射 斌 各 级 的 回路 中 
按 置 了 若干 插口 ， 以 便 降 于 将 份 盘 配 必 插入 。 
不 吉 ， 过 种 手 秆 ， 实 在 硫 硕 ， 基 是 美国 的 W3 
HJ 的 吐 耳 秽 柄 (Ridhand.R, Turne) 氏 便 应 用 
一 和 集 猎 刀 俊 
拖 开 关 来 解 
决 过 种 不 便 
;可 是 他 的 


六 
也 


设计 * 是 丐 通用 钛 测量 两 焦 一 一 放大 级 合 振兴 
航 一 -一 的 主 振 式 发 射 机 底 电 游 数值 ， 共 久 路 如 


1 图 四 所 示 : 
上 FF 一直 把 硼 松 配 才 串联 让 乙 电 的 负极 中 ,起 







忆 ) 


要 扳 动 并 刀 ， 便 能 终 调 量 振 淖 式 放 大 两 锥 的 屏 
流 o 探 用 同一 的 原理 ， 也 可 用 审 一 的 份 从 配 改 
求 测量 -和 焦 尾 空 管 的 屏 桶 两 极 的 电流 ， 换 句 话 
就 ， 也 就 是 可 以 用 雨 伐 硝 瞧 配 表 求 同 叶 测 量 两 


.， 报 的 屏 福 电 庆 2 


第 五 节 “~-- 焦 调幅 过 度 的 指示 器 

圆 五 的 称 路 : 帮 是 W8AGW 的 唆 依 士 
CHoward A. Seyse) 所 首创 " 来 来 ， 业 钦 家 时 
置 播 各 楼 之 最 困 交 的 所 在 ， 就 是 疆 幅 部 份 ;而 
最 巷 人 屡 亚 的， 也 就 是 贡 幅 过 度 〈Over-mod- 
ulaton) o 泪 过 种 场合 ， 我 们 暇 使 探 用 本 圆 五 
的 发 计 ， 便 能 狗 很 精密 地 核 核 习 幅 工 作 是 否 送 
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窜 用 垩 污 电 杂记 


党 ;至 其 构造 的 简 四 ， 突 要 一 看 稼 路 ， 便 能 睦 然 。 过 个 称 路 所 需要 的 ， 就 是 : 
一 宏 整 流 算 VIT ， 一 您 低 度 的 份 些 氏 表 M 。 其 他 另 件 ， 如 普通 折 用 的 己 幅 扼 制 
米 图 (Moiulati2na Choke) ， 降 压 电 阻 ， 旁 路 储 曙 器 等 o 

W8AG 双 解释 图 汛 的 工作 情形 如 下 : 

党 百 分 泣 幅 (1002%5 mo?dulation) 上 时， 低 明 率 遇 其 (Audio Cycle ) 甘 部 份 
的 所 荷 (Carrcisr) 势必 立即 减 至 圾 度 振 妃 (Zer amplitude) ; 但 党 调幅 超过 百 分 
了 时， 过 些 鱼 性 宣 点 (Neg tive peaks) 或 者 是 调幅 生 域 (Modulation valleys) 台 将 
超出 ， 合 荷载 中 斯 而 形 懂 失守 党 有 效 发 射 CUseful radiation ) 时 学 点 破 截 ， 
算 王 实 紧 上 ， 它 门 却 昌 大 零度 徕 (Zero line) ; 在 这 个 场合 ， 炙 幅 放大 管 的 屏 
压 便 合 倒 乱 o 演 种 全 和 铺 电 秦 (reversed voltage) ， 由 芮 窒 管 整流 ， 而 其 所 得 电流 
数 利 便 能 由 分配 盘 表 上 条 到 。 随 状 ， 假 全 约 射 楼 没有 半幅 过 关 ， 那 未 ， 稻 盘 配 表 
就 泛 有 任何 表示 

束 流 管 的 号 数 任 便 ， 但 其 屏 林 雨 苷 问 的 移 称 应 距 尺 好 ， 务 符 调 乌 管 的 屏 
压 和 与 油 幅 案 点 呈 礁 之 和 o% 同 于 ， 练 吗 低 芭 中 的 移 涂 ， 也 要 移 对 良好 ， 方 能 圆 并 工 
作 o 探 W8AGW 的 试验 结果 ，45，80，12 二 A，10， 以 及 50 旋 时 空 管 都 能 产生 芝 
美 约 智 果 o 至 认 份 些 到 表 ， 算 机 岳 度 便 可 ， 例 如 0-1M, A. 及 0-25 M. A. 的 电 
访 考 都 能 虑 用 o 

大 节 “以 47 号 美空 管 作 过 言语 放大 

图 六 的 时 吐 ， 乃 是 美 鸭 W1APK 的 车 丁 〈Basil Cutting) 氏 所 设计 。 他 
以 需 过 个 籽 路 ， 可 以 用 少数 的 芙 空 管 而 获得 大 量 的 刻 果 ; 同时 ， 更 因 需 (一 ) 以 前 
放大 须 用 三 管 而 现在 息 用 二 管 ， 但 所 得 成 绩 则 一 ;( 三 ) 另 件 价 极 低 廉 ， 更 矮 高 尝 
率 及 改 骨 率 回 级 Cr. f. and audio feedback) 的 帝 屿 o 至 其 梭 洁 的 简便 ， 匹 局 饼 
事 o 














一 -一 隔 一 | 


| 





仙 
| 


第 一 般 放 大 


3 
管 塌 '27 号 ， 奥 第 二 级 。 | 
五 标 管 47 号 作 糙 压 器 

中 





交 过 ;而 第 二 级 略 出 
， 又 和 调幅 管 8 后 的 
橘 极 和 作 混 合 阻力 交 连 








(Impedence - coupl- 2 
ed), 至 於 另 件数 值 ， 六 
如 下 : 

Ri 一 一 300 欧姆 电位 器 R2 一 1500 葡 姆 电阻 
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三 三 = 寓 用 业 污 党 锥 话 三 = 二 











Ra 一 一 250000 欧 姆 电位 器 Rs 

Rs 一 一 100000 欧 姆 电阻 Ri6 -一 -15 欧姆 电阻 (有 中 心 则 者 ) 
人 传声器 狼 压 器 T2 一 一 低 过 率 爸 礁 器 ， 

Ci -一 -Tufd 储 电器 ， 耐 压 200 做 Ca 一 ,5ufd 储 电器 ， 耐 压 600 伏 
TI 30H. 低 过 率 扼 制 称 圈 工 2 一 一 200 低 过 率 拓 制 绿 圈 





在 过 种 稼 路 下 求 探 用 -~ 和 集 五 极 管 ， 要 注意 的 ， 就 是 在 Li 之 旁 ， 应 该 兹 
殉 --- 个 相 党 数值 的 电阻 ， 大 此 减低 第 二 次 副 波 失 蛙 (Second-harmonic distortion) 
浊 最 低 的 限度 。 过 个 鱼 荷 电阻 (Load re;istor) ， 当 屏 压 符 250 伏 而 局 标 鱼 压 和 
16.5 伏 时 ， 其 阻力 常委 7000 欧 姆 o 在 这 个 场合 ， '47 本 身 的 电压 多 效 (Voltage gain 
狗 震 11 ， 而 其 输出 ， 狗 笃 180 伏 一 一 崇 点 (Peak) o 假使 要 们 得 冬 高 的 电压 狼 效 ， 
那 负荷 电阻 的 阻力 也 得 增加 到 10000 欧姆 ， 而 不 致 引起 第 二 次 配 谐 失 持 o 不 过 ， 
如 用 一 焦 7000 欧 姆 的 鱼 帘 电阻 ， 甚 惊 出 电 坚 ， 跌 然 已 足 激励 8 线 调 三 管 ， 兹 能 使 
其 多 得 全 部 的 输出 (Eull output) o 可 是 ， 我 们 假定 交 韦 混合 阻力 Coupling im 
pedances) 的 损失 很 少 ， 同 时 更 假定 `427 因 前 级 27 而 多 得 充分 的 橘 极 释 动 《Grid 
Swing) ; 那 未 ， 负 荷 志 阻 的 耐 数 力 须 在 五 厌 特 左右 
第 七 节 “ 播 昔 的 改良 装置 (一 ) 
美国 马陆 儿 塞 (Massachuesets) 邦 的 独 色 (机 O. Mesa) 氏 发 现 了 一 种 播 
得 的 改良 装置 ， 能 使 播 划 字句 问 的 间断 中 ， 照 常 进 行 工 作 5 其 弥 路 如 图 七 : 
当 工 的 屏 流 断绝 蛙 ， 其 局 极 答 负 ， 党 导语 放大 必 入 斌 号 时 ， 屏 访 即 行 
产生 。 在 过 个 场合 ， 屏 
流 便 会 流向 R: 而 经 进 之 
; 於 晃 使 工 ; 在 屏 流 
斯 纸 时 遍 枉 短 鱼 o 过 样 
， 便 能 狗 使 志 3 
压 不 致 径 过 屏 极 电阻 Rs 羡 
， 因而 减低 振 温 管 译 极 和 
的 扰 能 电压 (Paralyzing 
Voltage) 而 熏 有 名 扰 实 
的 工作 丙 鳞 〈Nominal 
operating bais) 相等 o 七 
Ci 一 .1utd 储 电器 R> Rs -一 -lmeg 电 允 
C2 一 一 4ufd 储 电器 Ti T2 56 号 转 人 管 
Ri -一 -.5meg 雷 阻 Bi 寺 一 -四 伏 以 上 的 电池 





本 一 和 
撞 冯 


际 记 妆 引 
7 


> 
吧 
号 计 总 光 十 


1 
放下 让 村 全 二 
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窜 用 业 污 电 锥 试 
至 蕉 固定 储 电 器 C : 其 作用 是 在 “过 速 的 动作 , 有 还 入 的 回复 ”(Quick advance 
and slow ratur .) 而 使 播 香 在 字句 关 的 间断 中 ， 仍 能 和 磷 和 态 工作 o 

配合 储 电 器 C' 乃 是 直接 连接 於 言语 放大 管 的 暗 要 ， 而 牙 许 其 有 数 伏 的 
正常 寿 动 " 局 极 电 谣 Bi 的 电压 ， 务 须 确 正 到 最 高 度 ， 而 使 Ti 的 测 极 不 致 各 正 ， 
加 电压 过 低 ， 则 低 过 波 庆 号 释 动 ， 将 会 明显 地 在 -4 伏 以 下 5 

固定 储 电 器 Cz ， 应 入 低 漏 志 (Low leakage) 者 ， 和 欲 得 优美 的 成 续 ， 其 漏 
电量 以 不 超过 ,5 盘 骨 配 锡 宜 o 反 之， 如 果 有 泪 电 量 而 便 R 有 多 少 的 电压 狼 过 ， 那 
未 ， 在 Tz 上 便 要 加 上 -- 个 相反 的 橘 极 电 独 :过 样 ， 当 人: 拔 去 时 ， 和 纯 改 压 (Net 
grid voltage) 党 乱 需 值 

党 Ti 的 局 负电 压 因 讯号 而 徙 减低 ， 固 定 储 电 器 C2 便 经 过 芙 空 管 而 急速 
放电 : 但 在 站 空 管 再 度 具有 高 负 压 时 ，C， 又 会 经 过 Rz 而 再 度 充电 。 过 种 工作 : 
都 要 化 去 若干 长 入 的 时 间 ， 因 得 宅 是 公理 那个 由 了 讼 C2z 的 能 电量 以 及 Raz 的 电阻 力 
所 产生 的 结果 的 

第 从 和 节 ” 播 理 的 改良 装置 (二 ) 

过 个 装置 ， 如 是 W9TD 的 爱 洗 洛 喀 (B. D. Ashlocky) 所 设计 ， 其 所 根据 
的 原理 ， 贡 前 述 的 一 种 大 同 小 虹 o。 图 八 (A) 就 是 播 理 改 良 装 置 的 基本 入 路 。 它 和 
专 事 控制 瑶 音 的 关闭 攻 2 
空 管 志 键 乏 路 〈Block- 
iog tube keying circirt 
arranged for Voice co- 
ntol) 极 相 类 似 o 图 八 - 
(B) 是 最 近 的 改良 : 它 “ 
在 控制 放大 管 《Control 
amplifer) “和 控制 管 本 Se 
(Control tube) 之 间 ， 量 
加 上 了 -个 整流 器 合 泪 
波 器 。 根据 了 过 种 煌 路 避 必 
去 装置 ， 可 使 工作 平滑 革 
; 同时 ， 更 因 篇 没有 任 Sa 人 
何 楼 械 式 的 蒋 电 器 来 促成 组 溃 (Lag) : 所 以 动作 里 常 迅 速 9 

基 雁 振 强 管 的 屏 压 在 调幅 时 会 因 控制 管 电 压 的 降 跌 而 有 娄 当 的 释 翻 ， 陷 
着 : 放 是 十 分 适宜 认 用 在 主 振 式 的 振 温 回路 ， 厌 此 减 少 国 屏 压 的 儿 支 而 产 盘 的 过 
率 更 易 o 
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=== 宴 用 亚 配 开 亲 计 
业 寺 旧 有 EU 
阅 民 (B) 的 整流 回路 的 常数 ， 大 锡 是 和 图 七 的 Cz Rz 相同 们 的 数值 

之 对 座 绥 潘 时 间 ， 是 有 相当 的 连 什 天 傈 的 ! 
对 于 过 个 称 路 ，W8BQ 的 募 拉 二 (Herb Walleze) 人 加 以 相当 的 改良 : 他 
改 : “控制 管 的 号 数 应 和 征 控 
制 管 (Tubs to be controlled) 
的 号 数 一 横 ， 而 其 条 极 的 电 谣 
， 又 应 分 别 供 葵 。 如 较 八 《A) 


| 所 
所 示 ， 假 使 用 一 化 优美 的 低 丑 本 愉 
曾 定 储 电 器 (容量 绝 双 lmfd ， 5 


稍 天 亦 钨 妨 ) 串联 於 控 制 放 大 
管 的 权 极 ， 慈 另 以 丙 负 电压 由 
一 个 通 宜 的 低 过 率 扼 制 称 圈 供 




















痊 雯 管 的 祝 醚 : 然后 悉心 番 正 ss 
， 则 工作 邹 可 玫 放 完美 之 境 ， 网 Se 


而 和 评 顷 如 图 民 (B) 中 所 示 的 控制 整流 管 的 改 人 备 。 控制 答 必 须 有 较 负 的 电压 ， 芋 以 
断 和 经 电流 而 获得 优美 的 成 粳 。 象 过 种 简单 而 便当 的 装置 ， 鞭 是 从 未 见 过 的 1 ” 
第 无 节 “-- 具 简 日 的 助 钴 器 

固 疑 地 ， 在 业 父 的 发 射电 右 中 ， 助 调 器 (Monitor) 是 种 必 不 可 少 的 污 核 
工具 ; 不 允 ， 我 们 引得 入 奇 的 ， 就 是 : 许多 业 休 家 一 一 尤其 是 一 般 新 进 的 业余 家 
, 都 没有 过 个 重要 的 设备 。 过 或 许 在 他 们 看 来 ， 以 震 助 调 器 的 构造 是 过 度 地 困 准 
以 及 其 此 配 费用 是 温度 地 浩大 ; 可 是 过 种 心理 却 是 
上 没 了 ， 因 乱 一 个 攻 实 的 业 队 家 ， 第 一 要 紧 的 事情 
就 是 在 专 “ 人 格 ”， 在 饼 “道德 ”， 而 助 调 器 的 功能 
就 是 在 欣 基 助 我 们 完成 我 们 的 “人 格 ” 合 “道德 ”: 
何 沈 遭 种 所 介 络 的 证 种 最 简单 的 助 调 器 呢 ?构造 便 
当 不 用 说 ， 同 时 更 用 不 着 多 量 的 雾 件 如 扼 制 轿 能 电 
器 等 
电 际 上 ，- -种 工具 之 构造 仍 简 畦 ， 和 结果 移 
是 司 好 ， 兹 且 工 作 时 也 不 必 费 去 多 大 的 手 炉 o 基 
和 这 个 原因 ， 美 国 W3AGJ 的 玛 厦 秽 拉 《Americus “4 
Molinara) 氏 便 创 锚 了 -种 简便 机 常 的 助 庆 器 其 归 
称 路 见 图 九 : 

粽 路 中 所 用 的 芙 空 管 是 12-A 号 ， 写 的 秋 极 电压 得 六 伏 ; 同时 ? 字 的 屏 压 
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= 三 富 用 业 捷 已 锥 鞍 王 二 


贡 要 夫 伏 ， 所 以 屏 和 两 醒 的 电压 可 己 们 在 一 起 使 用 ， 而 红 须 另 全 高 压 电 源 供给 屏 
极 o 此 外 ， 还 有 -个 特 徽 ， 就 是 在 关节 回 路 中 ， 也 补 用 一 个 和 调 久 圈 而 没有 锭 其 
他 形式 的 助 绸 器 之 必需 另 置 再 生生 图 ， 因 而 在 调节 上 ， 也 就 便利 多 多 ! 
桶 极 储 电器 的 储 电 量 乱 250mfd : 柱 漏 阻力 乱 50000 欧 姆 或 100000 欧 姆 
-至 六 桶 泥 的 数值 却 是 因 回路 常数 (Censtsnts of tte circuit) 的 不 同 而 有 差 嗣 " 称 
图 续 在 售 扶 空 管 的 底 脚 上 > 在 于 心 是 上 皂 一 分 头 ， 直接 束 简 插口 以 及 A 志 的 正极 
o 假 语 A 电 正 负 反 楼， 那 未 ， 助 诗 器 就 不 能 从 事 工 作 ， 吉 原 是 因 希 趴 空 管 的 屏 展 
将 会 成 得 色 性 o 更 简 插 口 乃 是 攻克 统 御 式 \Filament control type) ， 因 和 赵 屏 极 人 饶 
后 同 ICthe pnint of plate feed) ， 是 在 零度 高 过 率 电 位 (Zero r.f. Potential) )， 随 
着 ， 也 就 不 必 另 用 高 遇 率 扼 制 浆 圈 
休 部 雾 件 装 在 一 焦 人 金属 的 隔 座 箱 中 ， 短 和 节省 地 位 起 见 ， 电池 可 放 在 箱 的 
外 部 根据 试 鉴 的 结果， 在 测 景 7 me 业余 波 妥 时 ， 粮 圈 构 短 二 十 图 ， 可 杰 储 电 
器 得 150uufd o 
第 二 节选 速 了 众 制 
假使 发 射 机 的 地 位 和 收 示 机 距 趴 大 让， 那 末 ， 选 下 控制 的 届 介 ， 便 成 必 
杰 o 这 刘 所 介 络 的 ， 是 -- 种 选 这 控制 之 最 简 置 的 形式 ， 不 但 价格 不 贯 就 是 装 吐 
也 很 便 党 o 同时 ， 这 箱 形 式 ， 人 经 美国 有 利多 塞 (New Je sey) 的 依 凌 斯 (Ronald 工 . 
Ives) 的 多 年 经 验 ， 训 符 足 以 控制 邢 些 高 请 道 的 和 重 雷 流 的 〈heavy-curr nt) 的 
色 荷 ， 除 了 咯 时 级 要 清 活 接 角 旧 而 外 ”再 也 ， 不 需要 潜 他 任何 的 管理 手 乱 
在 过 种 控制 的 入 让 
路 上 ， 容 要 三 个 稳 电 器 ， 攻 
一 -个 是 电 键 稳 电 各 《Key- [ 
ingreray) 7 -一 侦 是 圳 级 弱 “7 是 
梅 (Daelaymechanism) ， 了 








最 后 就 是 那些 不 能 缺少 的 
开关 以 及 电流 供给 。 用 来 

供给 电流 的 ， 乃 是 一 个 陈 < 
蔓 的 代 甲 电器 (AE imin- ss 5 反 NS 
stor) ， 克 使 因 短 它 那 时 全 必 
楼 的 电压 ， 但 是 仍然 能 狗 刁 二 

获得 良好 的 劾 果 o 其 他 十 E 图 寺 

个 纵 电 器 ，A (通常 是 开 瑟 的 ) 和 B (通常 是 关于 的) 是 用 Brach Controlits 重 线 的 
; 悉 电 器 C 是 从 -个 蔡 的 天 能 适 明 1]5M,A 的 低 过 棕 扼 制 烁 加 改造 的 o 趴 会 管 27 的 
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一 一 窜 用 业 读 电 鹤 读 三 = 王 = 


长 醒 电 压 巍 该 校准 到 稍 底 欢 866 的 和 灶 王 电 压 ， 因 坟 它 是 膛 逻 机构 的 杠 引 ao 过 些 都 
能 从 局 十 上 明 自 地 看 到 'o 
开始 工作 时 ， 先 将 信 关 于 ， 炊 着 866 己 及 召 组 中空 管 (Dejay tubs) 的 入 
株 5 当 垦 办 管 的 糙 标 燃 着 主 ， 便 会 吸收 志 芒 ， 而 蒋 电 器 C， 即 由 屏 极 叙 层 器 供给 
电 访 放 屏 回路 5 如 关闭 B 上 时， 则 屏 极 儿 压 的 初 航 即行 并 局， 但 仍 使 节 流 管 的 糙 极 
燃 着 ， 以 便 迅 速 工 作 o 如 和 欲 停止 工作 时 ， 臣 须 开 情 A ， 诞 样 ， 就 断绝 了 交流 的 供 
狂 = 而 使 整 久 管 交 攻 极 渝 却 o 
第 十 一- 节 ”多 得 球赛 电压 的 简 法 
我 们 知道 ， 任 何 闭 塞 术 极 曙 键 法 (Blocked-grid keying method) 的 基本 
和 作用 乃 是 在 讼 : 党 电 键 开 懈 时 ， 芙 空 管 的 柱 鱼 电压 应 该 足 己 防 阻 屏 访 的 通过 ; 反 
之 ， 当 曙 键 天 于 上 时 ， 昔 容 管 的 桶 负电 压 又 谭 降 跌 到 正常 的 工作 数值 《Normal 
operatiog value) o 因 短 它 之 具有 种 优点 ， 随 闭 一 般 业 余 家 ， 天 都 喜欢 控 用 过 种 
电 键 法 。 在 过 种 我 们 所 介 铬 的 ， 乃 是 -- 种 别出心裁 的 装置 ， 它 供给 一 种 例外 的 柱 
复 曙 历 (Extra grid-Pias voltage) o 过 个 六 路 如 圆 二 -所 示 ， 乃 是 由 W8EGZ 的 哈 
姆 耳 区 理 如 胞 (Andy Hammershmidt) 首 先 创 人 向 :: 
图 中 的 靶 压 器 T 是 3:1 的 低 
. 迪 牵 释 奈 器 :但 任何 比率 的 低 迪 这 狗 
压 器 ， 几 其 次 圾 电压 在 电 键 开 司 时 足 
以 闵 塞 高 率 扶 宗 管 (R.f. Tuba) 者 
; 咸 能 内 用 整流 管用 201-A 号 ， 权 
屏 两 标 相 连 ; 但 任何 号 数 的 整流 管 ， 
武 要 能 狗 鹏 任 过 种 工作 的 ， 也 很 斋 用 
: 固 扰 一 律 的 规定 o 固定 储 电 器 C 的 
储 电 量 符 lufd ， 过 个 容量 ， 已 足 稚 持 
输出 电压 讼 一 定常 数 〈Constant) o 
W8EG2Z 又 用 一 和 做 Bradley-ohm 牌 的 国人 
可 狗 电 阻 党 做 R， 它 是 可 四 用 来 党 做 防止 节 压 器 之 在 电 键 闭合 时 长 生 烤 炊 的 o 凡 
任何 电阻 之 有 数 千 欧姆 的 阻力 者 ， 咸 能 应 付 裕 如 1 
第 十 二 节 通 用 五 极 波 长 的 发 射 天 黎 
基 认 发 射 的 便利 起 见 ，ex-F8RT ，S-F8WHG 的 格 绚 各 (guy 了 'Grossin) 
革 便 发 明了 一 种 通用 从 多 种 波长 的 发 射 天 稼 o 在 发 射 ].75 m,c. 到 28 m.c. 波 长 哇 ， 
咸 能 得 到 优 撤 的 成 绩 o 
图 十 三 便 是 过 种 天 狐 的 装 转 方法 水平 部 份 的 长 便 乱 21 公 尺 ( 狗 68 到 忠 ) 
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三 三 = 窒 有 业 捷 党 锥 旗 三 三 = 


， 垂 丰 部 份 的 长 度 篱 15 公 尺 ( 构 19 中) o 在 发 射 某 种 波长 上 时， 用 作 便 答 站 夭 、 在 发 
射 某 种 波长 时， 用 作 发 射 天 符 2 第 二 根 驻 和 多 从 比 射 机 量 孔 的 2.55( 狗 8 只 ) 高 ， 接 -一 
开路 开关 (Open-Circuting Switch) o 至 放 详 萌 的 过 接 方 法 ， 见 圆 十 二 : 

当 工 作 讼 28 mc 波长 哮 ， 
描 关 形 他 ， 在 雨 休 馈 入 的 8 中 不 ， 
用 如 党 傣 四 分 之 一 波长 的 徐 柏林 人 通 入 
。 (Quarter- wave .Zepp feeders) ” 猎 
中 :下 来 的 驻 称 当做 3 斑 波 长 的 赫 志 天 粮 





全 二 (Hertz antenne 3I wavelengths 


Song) o 在 发 射 14 mc 波长 赎 ， 开 天 并 





人 人 人 
| | 并， 区 天 义 又 成 徐 柏林 式 ， 在 着 个 时 
0 oo 0 0 一 地， 便 是 歼 波 长 随 称 全 波 (Fujl wave 

人 with 3 弛 -wave feeders) o 在 7mc 评 才 
天 糠 又 成 牢 波 徐 柏林 式 ， 伺 乏 则 乱 串 联 弹 和 节 式 。 在 工作 从 3.5 mc 波长 上 时 ， 第 二 休 


伪 欧 不 须 连 接 ， 其 他 一 端 到 直接 炙 凶 问 路 ， 而 生 发 射 楼 配合 o 在 过 个 场合 ， 由 道 
义 的 全 部 行 施 发 射 工作 一 一 狗 等 -- 牢 波长 (One-naif wave long) o 在 1.75 mc 周 ， 
也 用 过 种 天 和 线 ， 但 须 经 过 配合 绿 圈 而 接地 入 ， 形成 -种 接地 四 分 之 一 波长 天 粮 
(Grounded quarter wave antenna) o 

者 种 天 义 的 装置 ， 狼 FS8RT 溃 明 有 效 o 在 发 射 1.75 me 时 ， 可 汗 距 崩 蔓 及 
二 千 英 哩 ; 而 发 射 其 他 族 种 波长 上 时， 其 效力 亦 可 想见 : 至 其 发 射 机 的 惊 入 绝 短 五 
欧 o 


二 
ER 
富 


灌 尿 并 半 歌 到 总 
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五 十 万 瓦特 的 播 东 机 wx 
世 界 : 最 大 z 的 美国 WLW 志 各 


美国 哇 诲 哑 省 (Ohio) 
， 哈 立 源 'Hanison ) 地 方 的 歌 
斯 来 公司 (Crosley Co.) 的 广播 
电 吝 WLW， 在 一 九 二 二 年 刚 
成 立时 ， 电 力 算 有 二 十 无 特 ， 
引 和 后 来 不 断 的 增加 ， 汉 一 九 三 四 
| 年 春季 更 大 事 搞 充 ， 增 至 五 十 
离 无 特 之 巨 ， 成 需 目下 世界 电 
力 最 大 的 电台 ， 关 夫 吉 个 大 包 
”| 钙 国 党 剖 的 建造 ， 歌 斯 玉 公 司 发 射 楼 
部 《Transmittler [Lebt) 的 工程 师 们 ， 差 不 多 费 了 五 年 的 心 而， 加 肖 了 不 知 多 少 
的 困 变 ” 才 完 成 如 此 工作 :现在 下 者 将 过 个 电台 的 俱 大 工程 大 概 情 形 ， 寅 在 下 面 
” 革 者 见 了 少 不 得 要 目 定 口 呆 | 

和 架 发 射 楼 的 电力 
出 规定 得 五 百 基 用 无 特 ，( 榨 
出 电力 峙 篇 2.000 000 死 特 ) ， 
”包括 高 过 牵 放 大 振 泪 航 ， 铀 幅 
级 ， 和 电源 航 三 名 ， 一 切 材料 
全 由 R.C.A. 公 司 供给 ， 计 高 过 
秦 收 大 航 包 括 100 基 吕 无 特 的 
RsA5862 式 其 从 管 十 三 集 3 
分 成 三 组 ， 每 组 四 焦 接 中 站 联 
推 换 式 (Pnsh pull paralelb) 的 高 通 帮 放大 志 一 部 分 
两 类 放大 ， 每 址 都 有 分 并 之 屏 桶 回路 ， 构 造 十 分 周密 ， 所 忆 通 这 极 稳 定 ， 调 幅 部 
分 麻 用 同样 的 芙 容 管 从 焦 ， 每 四 怎 一 租 ， 技 成 丝 联 推 挽 式 的 乙 类 放大 ， 最 大 不 失 
和 真 输出 电力 至 少 四 百 基 肤 马 特 o 

电源 部 分 的 甲 电 供 和 给， 篇 33 伏 腹 ，4500 安培 ， 由 三 架 33 伏 胸 1500 安 培 的 
发 乍 机 北 联 方法 供 葵 ” 运 三 架 发 电 楼 由 三 焦 七 二 五 匹 轧 力 的 马 过 拖 动 之 > 世 电 计 


落 喘 部 滋 瑟 沸 专 让 - 关 酝 体 台 肛 址 江洲 
o 注 (asnadatqA ' 卫 [) 加 部 H 缆 
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一 一 一 ESs 灰 三 
三 三 = 客 用 业 污 筷 锥 读 
一 划 二 千 伏 胸 ， 一 百 安 培 ， 由 三 相交 攻 经 过 芙 空 
管 整 芒 供给 ， 整 流 管 傈 用 R.C.A. 870 六 和 焦 ， 在 控 
制 板 上 ， 利 用 一 特 移 的 开关 ， 可 以 使 整 贡 的 惊 出 
电压 分 从 千 伏 腹 及 一 历 二 千 伏 驹 三 种 ， 此 种 电压 
; 东 有 一 自动 的 起 动 装 置 ， 病 其 电压 潮 渭 的 异 高 
”以免 损 境 芙 容 管 。 

届 幅 部 分 是 乙 类 放大 ， 炙 幅 释 焉 器 是 特 
观 的 高 倩 扶 度 (Hi-Fidelity) 式 ， 其 大 足 有 二 个 八 








订 大 的 调幅 避 古 器 
的 高 低 ， 共 重 约 五 二 哑 ， 所 灌 的 
洛 类 封 腰 物 须要 一 千 四 百 加 命 之 
让， 四 可 襄 是 世界 上 最 大 的 低 明 
这 释 压 器 《〈 志 炊 公 司 用 的 释 压 器 
除外 ) 了 。9 





整流 管 


的 一 部 


全 机 的 各 部 分 须要 不 同 的 时 间 开 厂 
璧 如 整流 管 炊 符 就 要 并 了 三 二 分 鳃 才 能 葡 生 划 
力 ， 邦 由 一 个 自 助 开关 ， 人 :部 特性 依 旦 并 
闭 ， 使 管理 员 管 理 起 来 ， 轴 党 便利 

二 加 发 莒 楼 除了 上 上 面条 条 竺 点 之 外 3? 
它 的 天 竺 也 值得 人 家 翘 咽 ， 如 图 所 示 ， 过 个 让 
立 的 馈 架 ， 赣 不 是 天 角 的 支柱 ， 其 本 身 就 是 天 
各 发 射 物 (Radiating portion) ， 过 个 鲍 塔 商 
册 地 面 八 百 三 十 英 叭 ， 六 咕 ， 用 
五 十 六 恨 独 索 在 其 平 部 拉 住 适 种 天 娟 ， 据说 其 
0 汪 的 十 二 疏 之 入 天 区 
之 四 十 刻 力 : 东 且 衰减 (Fading) 也 减 至 极 小 
程度 ， 发 射 机 与 天 艇 的 配合 也 于 分 考究 ， 所 以 
was | 下 波 极 少 ;大 绝 其 副 波 发 射 严 不 改 超过 本 身 波 
其 下 的 局 届 训 是 忆 古 的 建生 * 志 们 长 的 百 分 之 .0L 2 法 他 电 吝 可 藤 完 至 不 受 其 干 
天 独 大 铁 哄 自身 就 是 发 射 部 份 援 o 


中 
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= 三 三 三 写 用 业 污 人 沁 锥 医 三 = 
关於 中 波长 电波 的 播 身 


范 始 明 主 
_ 般 所 误 的 中 波 。 季 没有 确定 的 锯 围 ， 普通 大 概 邦 指 三 百 公 尺 至 三 二 公 
尺 而 昔 。 三 千 公 尺 乌 上 的 长 波 ， 三 下 
Nev 公 尽 以 下 的 是 中 短波 ， 短 波及 超短波 o 
DR 0 党 如 我 们 党 英 的 广播 疲 带 ， 都 包含 在 中 
波段 吉 ， 需 什 诬 我 们 要 把 电波 分 作 长 波 
中 波 短波 呢 ? 者 基 因 就 是 在 电波 传播 的 
样式 及 用 泛 的 不 同 凡是 电波 沿 着 地 球 
表面 而 进行 的 称 灌 地 波 。 向 着 空间 淮 行 
的 叫做 天 波 。( 第 一 图 ) 。 过 天 地 波 傅 摇 
的 形态 又 各 因 长 中 短波 而 不 同 。 现 在 专 








来 讲 共 中 波 。 
(一 ) 中 波 的 地 波 播 射 

电波 是 直 和 进 的 ， 过 想 薰 者 都 已 知道 ， 可 是 币 有 如 下 的 一 个 条件 ， 就 是 在 
天 广 的 空间 有 播 迭 天 稼 ， 自 过 天 义 向 四 面 八方 播 出 的 电波 是 直 进 的 。 换 名 话 就 是 
仅仅 天 波 是 直 进 的 ， 志 放 在 地 面 与 空气 
之 间 是 不 能 直 进 的 。 因 篱 志波 的 一 部 份 
势力 要 被 地 球 所 吸引 而 成 如 第 一 图 治 着 叶 ， 
地 球 表 面 潜行 的 样子 ， 过 就 是 所 谓 电 波 所 
的 人 过 折 现 象 o 

假设 栽 地 面 是 局 平 的 话 ， 电 界 全 
强度 (电波 的 弦 度 ) 是 与 距 几 成 反比 例 ， ?2 
何况 地 面 的 圆 度 越 下 越 大 。 所 已 电 界 强 
度 的 减少 坊 医 以 上 所 说 的 反比 例 元 莽 ， 0001 
外 加 因 篱 地 球 的 表面 不 是 完全 的 者 幅 o。 “ 
电波 的 芝 力 多 少 要 被 地 球 所 吸收 ， 和 从 逼 。 oomol 











500 1000 1500 2000 


方面 也 是 能 使 电 界 强度 沽 弱 2 
长 中 短波 都 具有 上 壕 同样 的 性 质 。 可 是 因 侦 波长 的 不 同 ， 地 波 衰减 模 
样 也 不 同 。 运 可 由 第 二 图 中 潭 出 。 辆 牛 的 曲 菊 是 由 理论 及 富有 验 请 实 的 。 由 图 中 
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中 全 








客 用 亚 伟 已 锥 计 三 = 


我 们 可 是 看 出 ， 波 长 短 的 电 界 强度 赎 弱 很 快 ， 例 如 训 播 至 台 五 百 公 里 的 地 方 接收 








汪 一 个 KW 一 千 公 尺 的 电波 的 电 界 强度 是 
改 半 OO 七 五 彻 伏 每 公 尺 ， 三 百 公 尺 的 志 


二 波 仅 得 O。 〇 OO 三 历 伏 每 公 尺 ， 差 不 多 
差 到 二 十 五 从 之 一 ， 要 是 波长 再 短 则 更 
形 微弱 了 。 
还 有 地 波 依 着 角 折 而 进行 ， 途 
中 要 是 有 出 吐 的 话 ，A 四 的 电 界 强度 较 
\， 弱 ， 婴 电 吝 同 距 秦 的 A' 点 有 妈 较 大 ，( 在 





3 第 三 四 图 中 可 虽 史 看 出 ) 9 























NAN 还 有 地 面 不 是 完全 半幅 的 缘故 。 所 损失 的 电波 陆地 较 海 面 震 大 ， 因 篇 陆 
地 的 遵 电 性 较 海 面 第 小 o 所 以 地 波 由 海面 传播 尽 隘 地 好 得 多 。 由 第 五 图 中 可 一 目 
晓 然 9 
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-= 三 富 用 华 污 党 锥 斌 


(三 ) 三 中 = 波 三 的 二 天王 皮 = 岳 射 

天 波 自 天 入 发 出 后 向 窑 间 直 进 ， 好 像 凶 有 一 上 去 不 复 返 的 和 样子， 其实 见 开 
地 奈 表 面 一 百 公 里 高 度 的 地 方 存 有 间 
电 肉 层 ， 天波 厂 到 电 风 层 被 反射 又 二 起居 2006W 
重 同 到 地 面 来 ，( 第 六 图 ) ， 可 是 电 
波 在 破 反 射 的 时 候 要 受到 一 二 特别 05 
的 吸收 。 

电 雌 层 是 由 空中 一 部 份 气 
体 因 太 温 的 紫外 称 而 生 游 雌 的 自由 
电子 密集 臣 的 ， 竹 保有 前 电 性 ， 汪 
个 齐 电 性 ( 印 电 子 之 数 ) 在 王 问 大， “" 呈 
夜间 小 ， 夏季 大， 冬季 小 ， 天 波 在 
日 P 的 时 候 射 到 电离 层 而 一 部 份 又 
反射 回来 ， 父 下 的 大 部 份 是 被 吸收 
了 ， 如 也 所 以 登 间 反 射 回来 的 电波 “0 
很 弱 ， 到 了 夜间 电子 沽 小， 吸收 也 0 
减少 了 ， 因 此 电波 反射 的 势力 也 糙 成 很 大 了 ， 所 以 地 面 能 收 到 很 强 的 电波 ， 第 七 
图 就 昌 表 去 夜间 天 波 的 电 界 强度 ， 由 图 中 很 明白 的 指示 在 五 百 公里 的 地 点 电 界 强 














(3 引 2 ) 闻 























208 3500 500 ”1000 
mm 


七 
度 最 大 :天波 旺 地 波 相 不 同 的 地 方 由 -上述 我 们 可 忆 知 道 ;天波 是 距 风 越 增 旭 电 界 
强度 越 萌 ， 唯 增 至 一 定点 则 又 降 减 ， 又 波长 短 的 强度 较 大 。 


 (E) 中 波 的 天 地 波 的 粽 合 
上 二 章 是 把 天 地 波 从 开 求 训 的 ， 可 是 在 一 个 地 点 收 到 电波 时 ， 这 雨 种 电 
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窜 用 垩 配 媳 欠 旋 三 王 : 


波 是 全 补 到 的 ， 人 
以 了 ， 到 了 夜间 的 时 候 我 们 可 以 拿 第 二 画 地 没 
的 曲 各 加 上 第 七 图 夜间 天 波 的 曲 入 即 成 第 人 图 
所 示 ， 换 句 医 谤 就 是 在 班 间 匠 不 见 的 电波 到 了 
夜间 亦 释 成 很 强 的 了 ， 过 在 第 八 图 中 很 明显 的 
指示 出 9 

以 上 关 庆 中 波长 传播 状态 的 说 有 明 趴 然 
完了 ， 可 是 最 倒 还 有 一 件 很 重要 的 事 不 能 不 党 
， 过 就 是 天 波 所 曹 有 的 "衰落 "(Fading) 特 性 ， 
在 一 个 地 点 所 接收 的 地 波 志 界 强 度 是 下 更 动 的 
天波 就 有 很 强 的 人 释 更 了 ， 过 就 是 春 弱 ， 册 电 
台 本 近 的 话 ， 不 花王 夜 天 波 的 旁 力 很 小 ， 地 波 








Se 
图 及 的 芍 力 很 天 御 以 没有 什 舟 强 度 的 灵 更 ， 要 是 内 
开播 各 人 台 很 下 的 应 地 波 的 热力 弱小 而 天 波 的 要 力 大 二 ， 欠 是 接收 的 蛙 候 就 不 粗 的 


有 电波 强 庆 狠 更 ， 假 如 在 各 种 博 形 之 下 
区 下 地 播 可 就 会 感到 色 大 包 小 ? 忽然 过 
得 息 全 无 ， 在 什 了 蚂 地 三 示 可 以 不 受 “ 赛 
沙 ” 的 影响 呢 ? 就 是 在 夜间 天 波 增 大 时 
比 起 地 波 来 膛 是 不 及 的 地 方 ， 过 种 地 方 
是 没有 “ 训 落 ”存在 的 也 就 是 所 谓 
最 好 地 带 ， 季 同 波长 的 关 任 大 体 如 第 九 
图 所 示 ， 才 个 关 人 看 第 二 ， 七 ， 八 ， 图 
亦 可 明白 

还 有 就 是 在 有 “衰落 "存在 的 地 
十 有 电波 或 极 性 Peearization 的 缕 动 ， 
那 麻 和 从 即 知 播音 志 训 的 方向 而 调 定 自己 

船只 系 楼 的 天 向 是 不 很 可 靠 ， 有 时 有 很 一 一 一 一 二 2 

大 的 钳 误 发 生 oO 入 (METER) 

如 此 看 来 所 哺 中 波 的 利用 就 是 
活用 地 波 同 排除 天 波 ， 要 是 有 了 排除 Fading 同 Pcearizationa 的 方法 ， 那 麻 中 波 的 
用 途 漫 可 以 大 大 的 增加 
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= 三 富 用 垩 二 乞 锥 旋 三 == 
记 碍 
全 世界 国际 短波 电台 波长 表 


可 供 业 和 余 家 校准 疲 带 的 寡 鸡 
志 ”上 匠 


收费 报 机 第 一 要 使 它 波长 准 克 :假如 -- 只 收报 机 做 成 了 之 后 ， 不 知道 它 
的 业 父 波 委 是 在 刻度 租 上 那 -~ 候 度 数 ， 任 你 区 了 竺 天 也 不 会 找 出 来 ， 发 报 机 的 波 
长 * 更 要 信 礁 ， 越 出 业余 波 妇 是 国 你 钴 称 电 公法 所 不 许 的 ， 小 昌 在 业余 波 殿 之 外 
呼叫 ， 没 有 一 个 业 艇 电 吉 会 呈 到 你 ， 因 此 关羽 波 其 的 准 俱 ， 克 很 重要 ， 美 国有 专 
阿 发 标准 波长 的 电 训 ， 以 甸 各 业余 电 右 座 正 它 的 让 长， 我国 目 前 谷 没 有 此 项 施 融 
* 兽 多 而 用 包 台 的 波长 也 很 短 不 全 ， 欲求 准 砍 ， 自 非 易 事 ， 下 面 许多 电台 的 波长 
是 各 国 国 宗 电 右 的 波长 ， 比 较 准 确 可 靠 ， 有 四 个 用 途 : (1) 可 改正 收报 机 稳 圈 的 
不 和 谷 ，(2) 可 改正 发 报 山 波长 的 不 意 雁 ，(3) 可 以 之 作 助 届 器 的 玫 助 ，(b 可 推算 


出 一 张 收报 机 的 波长 表 来 \ 
| SHANGHAI ES 
Calls Meters Kilocycles Calls Meters 开 ilocycles 
XGQ 15.92 18850 XGR. 26.00 11540 
XXGK 16.04 18700 XOG 27.56 10886 
XGM 17.00 17650 XOGO 28.406 10540 
XGN 18.30 16390 和 XGVWV 28.79 10420 
XGS 18.34 16360 XOL 32.26 9330 
XOB 21.69 13830 XGX 34.80 8325 
XOEE 22.56 13300 XGL 37.64 7970 
XOA 24.77 12110 XGO 39.58 7580 
XOF 25.06 11970 XGV 40.50 7410 
XGJ 70 00 4301 XOD 50.25 5970 
XOI 19.96 15027 

NEWYOREK， 粗 狗 
Calls Meters Kilocycles Calle Meters 玫 ilocycles 
WQA 21220 WHR 13420 
WEKM 18860 WDA 9480 
WQB 17940 WES 9450 
WKQ 16000 WEL 8950 
WAZ 14920 WKL ” 8940 
WQL 14815 WEG 7415 
WQS 13915 WEM 7400 
WQP 13900 WEO 6957 
VWVIY 18870 WVYKP 6950 
WPF 13840 WEB 6935 
WAJ 13400 WEJ 6740 
WEKC 13465 WQo 6725 


WEX 13450 VER 6710 





JIMeters 


15.775 
25.68 


Meters 


14.41 
14.43 
16.61 
16.63 
16.65 
16.67 
16 69 
19.36 
19.39 
19.40 
1944 
21.77 
21.86 
21.91 
17.50 
19.31 
20.35 
20.40 
21.48 
21.82 


Neters 


18.51 
22.60 
32.64 


Meters 


14.58 
15.49 
16.55 


Meters 


15.02 
16.41 
18.47 
2003 
22 66 
24.00 
27.50 


用 性 扰 玫 锥 


HONOLULU ”机 香 - 山 


攻 ilocycles Calls 
15985 KEQ 
116830 KRO 


SANEFRANCISCO 蔓 金山 


Kilocycles Calls 
20820 开 KQ 
20780 玫 EI 
18050 开 ES 
18040 开 EZ 
18020 枚 ER 
18000 开 尼 工 
17980 KEJ 
15490 玫 已 也 
15475 KEB 
15460 < 信和 
15430 开 EN 
13780 开 EEG 
13720 KEC 
13690 
17140 开 JB 
15535 玫 WI 
14740 开 JA 
14680 开 VVF 
13960 上 KWD 
13750 开 WC 
13495 区 WEB 
13015 区 WA 
13000 KNK 
18260 KNA 


MACKAY IN MANILA 


Kilocycles Calls 
16210 KTN 
13270 开工 Y 

9190 


MAOKAY IN OTHER P. 工 . 


Kilccycles Calls 
20580 开口 攻 
19360 KTH 
18140 


MANILA 马 尼 拉 


攻 ilccycjles Calls 
19980 玫 AZ 志 
18220 攻 UVV 
16240 区 下 发 
14980 长 B 开 
13240 民 UF 
12280 KEE 
10910 


0 
ae 








人 
如 妨 
Meters Kilocycles 
7370 
51.30 5847 
Meters Kilocycles 
25.10 11950 
28.25 10620 
28.82 10410 
28.85 10400 
28.87 10390 
31.87 9480 
33.30 9010 
38.39 7715 
43.54 06890 
4 和 3.73 6860 
43.83 0845 
58.00 5110 
58.76 5105 
26.07 11510 
27.54 10890 
28.38 10570 
29.31 10490 
33.38 8990 
33.90 8850 
39.]I 7670 
39.19 7655 
44.02 06875 
50.20 5975 
Meters Kilocycles 
38.07 7880 
38.49 7595 
Metets 长 ilocycles 
39.58 7580 
50.20 5975 
Meters Kilocycles 
30.03 9990 
32.82 9110 
36.90 8120 
44.91 6680 
59.82 5015 
14.19 21L140 








王 = 三 富 用 亚 伟 妃 准 苇 王 =: 


LONDON 人 和 偷 数 


Calls Meters Kilocycles Calls Meters .Kilocycles 
GMV 14.51 20675 GINS 25.93 11570 
GMIN 14.64 20490 GLY 26.27 11420 
GNP 15.18 19760 GLQ 27.45 10930 
GLX. 15.25 19670 GON 31.76 9445 
GLN 15.38 19510 GOS 32.34 9275 
GLVWV 15.71 19100 v GOV 33.58 8935 
GLG 15.74 19060 GOR. 33.88 8855 
GLS 16.13 18595 GLK 37.48 8005 
GLT 18.68 16045 GOM 37.78 7940 
GMX 19.97 15020 GNX 38.10 7875 
GMR. 20.81 14415 GOT 39.00 7600 
GMZ 21.75 13795 GOQ 2 959 7590 
GNMQ 21.85 13730 GOH 44.81 6695 
GMM 21.96 TI3660 GOZ 57.58 5210 
GMS 22.18 13540 GNZ 70.59 4250 
GLH 22.18 13525 GNO 25.85 11605 
BERLIN 柏林 

Calls Meters Kilocycles Calls Meters Kilocycles 
DGB 14.69 20420 DEFVWV 23.08 13000 
DGQ 14.63 20500 DEFC 23.10 12985 
DGVWV 14.89 20140 DGL 24.93 12035 
DGX 14.96 20060 DEFES 27.47 10920 
DEFZ 14.99 20020 DEFL 27.65 10850 

了 D .也 15.04 19947 DGH 28.74 10440 
DEFJ 15.23 19700 DIS 29.56 10150 
DEFM 15.42 19460 DEFN 30.27 9910 
DEFA 15.59 19240 DGC 30.36 9880 
DEFQ 16.04 18700 DEFE 30.58 9810 
DEY 16 55 18130 DGU 31.09 5S650 
DGY 16.78 17880 DEFEP 37.80 7917.5 
DEFB 王 ZE2 17520 El 日 I 昌 38.40 7812.5 
DGR 17.30 17341 DFH 40.92 7332.5 
DEFR 19.24 15595 DGK 44.91 6680 
DEFD 20.46 14065 DEK 40.97 7325 
DGZ 20.5f 14605 DFG 55.20 5430 
DGJ 22.43 13375 DIEB 57.00 5263 
DGO 22.63 13225 DJG 65.43 4585 
DGG 22.76 13180 DJS 77.70 2860 

PARIS 巴黎 
Calls Meters Kilocycles Calls Meters Kilocycles 
FTD 15.15 19840 FEQE 24.67 12160 
FRO 15.45 19420 ETA 2 二 四 11940 
ETM 15.50 19355 - FTH 27.42 10940 
FT 也 106.43 18250 基 工 L 30.09 9970 
ET 开 18.89 15880 ETY 238.05 7885 
FEYC 18.83 15930 FTF 38.61 7770 
ESE 21 80 13770 ETB 40.05 33490 
FEQO 24.67 12160 ETX 48.58 6F75 
用 下 当 27.25 1LH0 下 工 乙 50.46 5490 
SAIGON 西 页 

Calls Meters Kilocycles Calls Meters Kilocycles 
EZS 16.33 18371 FZG: 27,73 10817 


日 


ER 
45 








三 = 窜 用 业 读 馈 稚 读 三 = 


SZR 18.39 16305 EZR 31,11 9620 

FZA 18.82 15950 FZG 433.00 6825 

了 ZS 25.02 11991 上 了 上 ZG2 14680 

BEYROUTH 

Calls Meters Kiloc=ycles Calls Meters 玫 i locycles 

FEXD 18.66 16075 FXI 33.00 9090 

FXN 22.00 13635 FFXC 3735 7985 

FXB 22.62 13270 下 XJ 39.60 7575 

下 X 已 25.80 11625 FEXM 43.00 6975 

了 稚 下 = 一 运 22.28 ” 10610 下 XE 56.00 5355 三 

GENEVE 日 内 五 

Calls Meters 区 ilocycles Calls Meters 攻 ilocycles 

卫 BF 15.83 18950 二 上 BE 31.22 9595 
(For phone) 

HB 16.24 18480 HBL 31.31 958U0 

HBJ 20.64 14535 HBP 38.48 7797 

HBO 20.74 14464 再 BQ 40.31 7443 

HBO 26.37 11375 


NOTE: (1 Hbj can run on both tiansmitters. hbbf hbl and hbq are of same transmitter, 
(2 Hbp and hbh are of same transmitter. 
(3) Hbo running on 11375kc since "17th nov。 1934. 


ROME 罗 马 


Calls Meters Kilocycles 5 Calls = Meters 玫 ilocycles 
IRK 14.68 20430 IRM 30.52 9830 
IRS 15.00 19660 TIRU 31 71 9460 
IRVV 15.369 19520 IRI 31.92 9395 
IRZ 16.10 18630 IRP 33.98 8827 
IRY 18.60 19120 IRO 41.09 7298 
IRR. 22.63 13260 RAR 45.72 6553 
IRJ 22.89 13105 IQU 47.00 6333 
IQV 27.80 107950 IQ 工 54.50 5505 
IQS 28.95 10360 IR 已 47.62 630U 

(Long wave) 

IRS 30.30 9966 
MOSCOW 莫斯科 

Calls Meters Milocyjles GOalls Meters 玫 ilccycles 
R 了 KB 19.20 15625 及 攻 V 21.00 14286 
R 攻 I 19.88 15090 及 开 俯 33.00 8870 
及 KI 19.95 15040 了 KI 39.75 7545 
RPK 20.602 14550 RKI 39.83 7520 
及 KK 24.50 12270 RKI 40.00 7500 
RDD 25.15 11930 及 P 玫 41.52 7225 
RKD 28.15 10670 RKO 44.31 6770 
了 及 开 尼 22.62 13260 及 K 开 48.00 6135 
了 区 CO 22.04 13610 RDD 50.81 5904 

TOKIO 东京 

Oalls Meters Kilocycles Oalls Meters: Kilocycles 
JAD 16.13 18600 JAVW 3125 9600 
JAS 16.34 18360 JAI 32.50 92i5 
yJA 下 16.38 18320 JAB 32.75 9160 
JAG 16.82 17840 JAEE 33.63 8920 
JAJ 18.94 15840 JODE 36.88 8135 
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-三 = 富 用 业 捷 瑟 难 读 三 王 # 


JAM 20.22 14840 3 37.55 8060 
由 耻 卫 人 20.30 14780 JAH 37.88 7920 
JAG 20.41 14700 可 A 瑟 40.43 7420 
JAR 20.49 14640 JAN 43.10 6960 
JAF 22.39 13400 人 44.78 6700 
JA 了 25.04 11980 JUA. 51.99 5770 
JU 开 25.18 11915 JAO 31.25 9600 
JU 五 26.04 11520 
JUIM 13605 
JAV 30.55 9820 
O 〇 OSAKA 大 坂 
Oalls Meters Kilocycles Galls Meters Kilocycles 
JJ 已 A 22.66 、 JES 29.64 
JES 22.73 13240 JES 40.90 7160 
JES 25.90 ]1560 JEVV 41.90 
NAGOYA 
Calls Meters Kilocycles Oajlls Meters Kilocycles 
JNI 15.79 19000 JNI 38.30 7820 
JINI 24.58 12200 JNG 29.50 10160 
TAIHOKU 
Galls Meters Kilocycles 人 Calls Meters ， 开 ilocycles 
JFHL 22.80 2 JFH 31.70 9460 
JAVA 爪 “ 吐 
Calls Meters Kilocycles Oalls Meters 有 ilocycles 
PLD 14.85 20200 PLU 30.46 9850 
PMA 江汉 从 19355 12V， 31.86 9415 
PMA 15.s1 19345 PMB 15.5 和 对 19310 
PMA SS 19335 PKGO 16.55 18155 
PL 卫 15.94 18821 PMAVWV 17.02 17630 
PLDRF 16.81 17850 PMP 23.60 12710 
PLG 18.81 15950 PMIN 29.24 10260 
了 PL 丽 19.41 15450 PMQ 36.01 8330 
了 并 19.91 15060 PMD 37.52 7995 
二 天 20.51 14630 PME 38.12 7870 
了 PE 了 K 24.72 14480 PMG 40.19 7465 
PILEL 22.06 13600 PMI 51.01 5882 
PLN 25.85 11600 PMHE 6720 
了 PE 人 26:22 11440 PLB 45.45 6600 
PLQ 28.09 10680 PLO 38.44 7800 
PLDR 28.22 10630 了 玫 入 19.23 15600 
PLS 28.94 10365 PLA 19.23 15600 
HONGKONGC “ 香 潍 
Calls . Meters Kilocycles Galls Metets Kilocycles 
ZC 区 17.00 17647 ZGFI 43.38 0915 
ZCE 22.03 13615 ZCE2 44.00 6807.5 
ZEIN 22.90 13100 ZOH 50.04 5995 
DZCRF 27.95 10730 ZEO 50.80 5905 
ZCE2 29.00 10211.5 DZC3F 55.00 5365 
ZGQG 31.78 9440 DC 62.00 4839 
ZOJ 34.68 8650 乙 马 M 02.76- 4780 
ZOF2 37.00 8047.5 民 卫 所 80.00 3750 
ZEN 43.00 6976 乙 也 所 1038.30 2770 
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-= 富 用 垩 读 妃 准 读 三 王 : 
手动 埋 量 控制 的 种 种 


洗 艇 锁 

收 寺 机 经 温 高 过 率 放大 ， 低 过 李 放 大 等 以 后 ， 其 办 出 电力 o 已 十 分 强大 
兢 ， 很 充足 的 能 使 扬声器 工作 ， 在 接收 这 地 微弱 电波 时 ， 自 不 嫌 其 过 强 ， 但 当 附 
近 有 强力 电 吝 的 电波 侵入 时 ， 则 不 如 和 理 记 世 太 赛 ， 且 因 晕 蹇 而 至 失 惧 ， 使 则 者 反 
而 感到 不 快 ， 慈 和正 公 共 居 虎 或 人 是 稠密 的 地 方 : 深夜 及 清晨 蛙 候 ， 每 易 遭 人 嫌 恶 
， 或 态 害 针 居 安 静 ， 共 是 在 设计 收 理 机 上 时， 麻 有 -一 调节 音量 的 管理 ， 使 强 弱 不 同 
的 电波 ， 均 能 发 出 同一 千 亮 之 声 否 ， 高 低 强 弱 ， 随 心 所 欲 ， 党 不 是 非常 便利 9 

得 量 控制 (Volume Control) 有 手动 控制 和 自动 控制 ， 手 动 控制 印 本 篇 
所 述 各 种 调 季 的 方法 ， 自 动 控 制 ， 和 从 前 均 用 认 外 差 式 收 埋 机 ， 现在 亦 有 用 从 普通 
的 收 鞋 机 了 。 自动 理 最 控制 法 成 续 当 然 最 佳 * 竹 不 但 能 自动 调节 得 最 ， 小 膛 能 略 
免 衰落 (Fading) ， 沽 少 毅 电 ， 不 是 复杂 化 的 收 得 机 ， 是 很 少 装 什 的 ， 似 乎 不 合 我 
们 业 父 者 的 经 济 休 件 ， 其 详细 原理 ， 请 参阅 本 诗 创 刊 号 。 

香 量 弱 世 ( 印 手动 理 量 调节 ) ， 其 调节 方法 ， 有 借用 和 您 穆 电阻 加 减 谷 穆 电 
历 ， 或 用 一 高 值 耗 阻 ， 加 减 导 惨 电 故 或 记 极 电厂 ， 因 其 电流 刻 少 ， 非 高 值 耗 阻 ， 
则 不 能 产生 必要 之 电压 降 ， 但 不 论 需 加 沽 何 种 电压 其 调节 方法 ， 固 然 很 多 ， 但 是 
能 锡 通 合 各 种 人 条件， 而 十 全 十 美的 却 是 很 少 ， 现在 将 其 各 种 调节 方法 ， 妖 述 认 下 
， 以 供 车 者 参考 或 看 自己 需要 的 具 用 之 o 

第 一 图 “和 欠 借 用 峰 术 电阻 增 减 炊 秋 电 
压 ， 以 调节 香 量 钓 大 小 ， 过 是 最 简单 ， 而 最 经 
济 的 一 种 ， 不 过 在 增 减 硒 秩 电 古 的 时 候 ， 而 屏 
压 却 仍 保持 常 多， 那 雄 ， 灯 条 上 发 射出 来 的 电 
子 ， 不 是 太 多 ， 便 是 太 少 ， 对 欠 办 出 香 质 ， 不 
免 要 失守 ， 此 其 缺点 也 ， 况 是 在 调节 时 ， 损 注 
意 亲 压 不 能 超出 规定 值 ， 否则 使 畦 窑 管 书 命 短 
促 ， 且 此 法 不 通 共 交流 芙 空 管 之 用 ， 因 其 炊 特 





热度 增 减 概 还 o 

第 二 图 ”人 蓝 式 交 沉 或 直流 收 埋 机 25000n 
， 都 探 用 是 法 ， 把 释 量 耗 阻 跨 接 在 天 穆 称 
圈 的 天 迎 和 地 乏 之 间 ， 炙 区 天 弥 间 的 输入 
电压 ， 以 作 千 量 众 制 ， 如 此 接 法 ， 确 可 避 二 
驶 失 鞭 ， 不 过 在 痢 近 有 吾 力 播 香 剖 的 地 厂 ， 不 用 天 地 氏 也 馈 收 匠 昨 ， 便 失 其 效用 
JE 








4 





-三 三 三 富 用 灶 党 TI 忆 
第 三 风 ”大 都 亦 用 庆 直 流 收 生机 方面 
,以 释 量 耗 阻 调包 高 放 管 屏 电压 ， 即 B 电压 增 








和 减 ， 久 作 控 制 理 量 ， 些 式 成 绩 旺 佳 ， 可 以 得 非 
[ss 常 满意 的 
和 结果， 逮 间 
人 有 如 R， 
B+ 二 b* 跨 接 在 高 如 
痪 :全 三 扫 放 籽 圈 ， 


屏 极 和 B 之 中 ， 如 此 旭 翻 凶 B 电压 ， 更 坑 稳 
定 。 





第 四 几 “ 需 交 直 流 收 各 机 ， 均 可 通 
用 的 -一 种 ,市面 上 和 售 品 收 井 机 有 许多 痢 是 探 
用 岗 种 方法 ， 要 算 童 晶 控制 中 最 普通 ， 上 比较 O 
完美 的 一 种 ， 但 不 十 分 震 敏 ， 是 其 缺点 o B- 
第 五 六 图 “ 尖 用 有 认 交 沪 收 埋 机 上， 船 来 品 收 莒 机 ， 也 很 多 探 用 此 法 控制 
蔡 量 ， 用 一 可 释 志 阻 昌 联众 队 克 C 电阻 之 下 。 用 以 镭 节 C 电压 :使 高 放 管 之 屏 沪 


图 
。 。 


#%000T0 
10000 史 





50000To 
1Meg8 马 (L) 
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增 减 以 作 控 制 之 用 ， 但 须 探 用 现今 流行 之 新 式 扶 空 管 ，〈 如 35.58.6Ds 等 ) 因 其 放 
大 傈 数 ， 是 随 C 电压 的 多 少 而 
生 换 的 ， 此 法 成 灶 特 佳 。 
第 七 图 “在 低 明 奉 释 
礁 器 次 级 稼 圈 ， 或 第 二 般 初级 
_ 少 圈 上 跨 接 一 只 秋 量 电阻 ”以 
控制 理 量 ， 也 可 得 到 满意 的 结 
”由 果 ， 但 不 及 前 杰 的 普通 ， 在 所 
” 昌 称 器 三 天 阔 接 一 释 量 电阻 也 可 
控制 否 量 。 









村 





49 














宣 用 垩 读 包 锥 读 王 = 王 = 





NE/ 有 发 射 机 的 业 鲜 同志 应 注 量 0 呼叫 
( 林 武 非 
是 国 8SDS.. .一 一 一 …. 从 国际 恩 和 电 从 移 所 规定 的 海中 求救 


可 目 恒 三 号 ， 几 是 船舶 有 遇险 而 已 至 危险 时 期 ， 需 要 他 人 之 急救 时 ， 乃 
站 目 医用 此 SOS 之 求 娄 呼 足 “也 呼 的 手术 ， , 是 把 SOS 代 夫 被 呼叫 电 吉 的 
呼号 ;呼叫 数 通 已 至 二 数 通 ， 而 后跟 以 DE 一 字 ，DE 二 字 篱 法 
-让 的 FROM ， 即 中 文 “ 自 …… 所 发 "的 意义 ，DE 之 后 再 连 以 过 险 
电 吾 的 卫 号 ， 以 及 遇 险 经 综 度 ， 过 险情 形 等 。 其 他 电 右 - - 贡 到 
过 SOS 呼 号 ,应 立即 将 改 射 机 关 息 ， 停 止 工作 ， 守 更 此 SOS 求 救 
| 电台， 久 便 其 者 近 之 船舶 志 吾 ， 或 海岸 电 右 届 之 通报 而 减少 困 将 
必要 时 日 故 至 力 旺 以 区 助 ， 例 如 求救 电台 需要 你 情报 时 ， 应 以 
最 过 速 的 手续 代 他 办 到 。 我 们 做 业 亿 家 的 ， 礁 亦 知 道 过 一 项 ， 以 
多 楼 筷 他 们 的 求救 工作 。 有 还 有 QRR 是 陆 上 求救 讯号 ， 是 陆地 志 
吉 需 要 紧急 洽 助 呼 下 的， 其 局 序 和 办 法 与 SOS 一 样 










用 以 代表 数目 的 前 置 字 

1 在 钨 称 电 中 ， 有 兽 多 另 件 的 阻力 数值 ， 大 到 散 吾 离 ， 而 
有 许多 另 件 的 容量 数值 ， 仅 百 万 分 之 一 ， 过 些 数字 时 常用 一 个 
”或 二 个 英文 字 尽 的 前 置 字 (Prefixes) 来 代替 好 下 个 雾 o 最 通用 的 
前 置 字 如 下 表 。 


1000000 百 蕊 分 之 一 MICRO 一 
mm 2 千 分 之 一 MILI 一 
工 -= 一 妆 
C 请 百 分 之 一 CENTi 一 
] 一 中 
4 和 卫 2 deci 一 
= 沁 Unit， 
dK 10 号 deka 一 
P 100 于 hekto 一 
开 1000 -一 千 红星 人 到 


50 
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-= 富 用 亚 捷 羽 锥 





10,000 人 MYRIA 一 
ME 1] 000,000 一 百 苞 MEGA 一 


自由 的 粮 圈 重 


有 许多 人 ， 往 往 陷 手 将 香烟 镭 项 守 加 绪 皮 简 代替 稼 围 早 ， 把 它 接 通 地 保 
， 就 别 上 稳 圈 ， 过 上 合 发 见 声音 区 落 不 少 ， 以 禹 用 牧 转 时 后 成 配 降 低 许 多 ， 从 此 
以 合 即 左 秦 称 圈 电 。 此 种 香 十 多 粤 瓜 子 纪 等 都 星 铁皮 观 的 ， 钱 搓 的 东西 能 吸收 大 
力 况 ， 过 是 各 位 都 明 野 的 ， 所 己 乏 围 量 上 乌 亡 ， 要 吸收 线圈 周围 的 磁力 多， 因此 
衣 音 减 晶 o 稼 圈 是 诡 该 用 钢 铝 守 金 属 入 造成 的 。 我 们 可 以 用 厚 纸 出 成 一 个 贺 管 ， 
在 简 的 外 耐 攻 上 -- 层 锡 箔 ， 或 香烟 匣 内 的 铝 箱 ， 用 时 把 外 面 的 侃 销 通 地 即 可 。 膛 
有 一 件 须 注意 ， 任何 乏 围 申 的 直径 ， 应 比 所 要 童 的 称 围 站 径 大 四 分 之 三 到 一 倍 ， 
否则 将 减低 或 续 。 


测量 电阻 数值 的 简 法 
没有 包 证 表 而 要 量 出 电 朋 的 数值 ， 似 乎 是 一 件 困 杂 的 事 ， 但 是 答 要 租 
电池 和 -做 准确 的 舟 安 堵 才 就 能 很 容易 的 解决 了 。 其 方法 是 把 电池 志 阻 态 安 培 表 
三 件 素 西 串 速 起 来 ， 然 后 看 功 安 培 表 的 数目 ， 依 欧姆 氏 完 健 扒 算 印 得 譬如 电池 
是 四 十 五 伏 有 ， 而 和 必 塔 表 的 指数 旦 十 圈 安 培 ， 代入 欧姆 氏 定 律 R = ， 
( 电阻 = 守 晤 ] 和 站 生 = 4500 ; 过 电阻 的 阻力 就 是 四 千 五 百 区 姆 。 不 过 过 个 广 
法 用 大 小 数值 的 电 朋 应 该 把 电池 的 伏 股 减 至 各 小 ， 以 更 电表 荷载 肖 度 而 烧 妖 








\ 人 全 一 一 一 一 天 斑斑 往往 入 和 斑 六 产 广 关 信 斑斑 短 天 一 一 一 一 一 一 一 信人 ~ 人 ~ 一作 往往 王 入 六 玉 关 斑斑 


一 交换 小 度 天 
区 有 柯 过 第 三 类 118 偿 箱 原价 四 十 九 元 乙 种 釉 珍 镭 箱 原价 念 五 元 凤 钢 白 
弓 尼 原价 人 元 以 上 定价 出 让 和 欲 老 请 丁 北平 六 局 窒 子 一 号 周全 良 
出 丰美 货 OXFORD 六 对 电动 扬声器 ， 励 破 圈 25009 ， 和 久 用 不 热 ， 破 性 
强大 ， 通 合 2A5 ，47，42， 及 人 金属 管 6F6 之 用 ， 肯 藻 清 浙 安 亮 ， 使 用 未 入， 跨 七 
元 个 廉 让 ， 请 向 中 比 业 厚 部 语 焊 先 君 面 洽 或 丽 洽 。 


ERRORSREESSEEEERRREEEEEEEREEEIRRESEEREENEREREEEEEREEEEEATCREEEEERREREE5RS 
全 








= 三 三 富 用 垩 读 玫 锥 旗 三 = 
业 肯 小 技巧 


周 其 昌 


大 凡 业 儿 者 ， 当 铸 称 电 - -经 发 生 关 傈 ， 第 -- 件 需要 学 智者 ， 即 缮 巍 称 圈 
o 而 称 圈 式样 基 和 多， 其 功效 旭 天 同 小 坚 ， 不 过 在 设计 装 像 之 前 ， 坑 其 需要 以 次 定 
何 种 称 圈 之 去 取 。 就 试验 所 得 ， 邵 童 以 笃 简 单 的 再 生 式 稳 路 ,而 不 用 高 过 率 放 天 
者 : 则 以 圆 简 式 及 晚 胎 峰 房 式 

多 圈 均 敏 而 放 香 较 郊 , 然 尘 择 
性 旭 以 蛛 移 板式 称 圈 较 佳 。 至 
从 有 高 过 这 放大 而 探 用 多 连 可 
… 释 伴 电 器 庆 节 者 ， 则 非 用 圆 简 
式 称 圈 不 易 校准 圈 数 妖 o。 
我 想 在 上 海 收 香 环 糖 

之 下 ， 多 数 业余 同志 -- 定 需 得 
改进 滤 择 性 的 困 闪 而 欲 探 用 超 
外 差 式 称 路 以 解决 之 o 超 外 差 
式 称 路 中 所 用 称 圈 大 部 份 非 小 
型 峰 房 式 黄 辩 ， 而 峰 房 式 米 圈 
则 又 非 楼 和 和 不可， 然而 多 数 业 
作者 心理 铸 论 何 物 此 以 白 册 者 
符 有 野趣 北 不 以 购买 者 垮 可 趴 
， 故 特 不 揣 镭 陋 介 名 试验 所 得 





该 式 粮 围 之 鼻 法 大 下 ， 聊 作 诸 同 志 之 参考 可 也 o 

鼻 法 先 将 轴 上 ， 照 需要 称 圈 油 度 ， 划 系 二 圈 ， 你 粮 话 依 粮 扩 角 可 得 整 效 
， 然 后 在 上 下 二 缚 ， 轨 面 各 外 一 孔 ， 共 四 孔 ， 在 孔 中 用 称 将 所 灿 第 一 圈 ， 拉 紧 固 
定之 ， 以 和 后 依次 每 圈 纱 上 。 不 必 固 定 ， 决 不 政 绎 腹 ， 但 须 在 情 角 时 用 指甲 按 紧 ， 
邹 能 得 如 机 和 抽 不 相 上 下 峰 房 称 圈 奖 o 


投稿 请 君 注意 


天 后 如 有 来 稿 以 及 有 关 本 读 辐 务 上 之 画 件 ， 请 书 明 本 恋 称 厚 部 收 ， 幸 勿 
书写 私人 姓名 至 感 混 清和 而 免 入 误 。 惠 稿 北 请 认 信 封 上 赴 明 > 稿件 "字样 需要 
右 “者 一 一 
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初学 济 座 
久久 | 第 十 一 章 
初学 者 的 单 管 收 理 机 由 


在 这 炎夏 天 所 晚间 和 葬 凉 的 上 时候 ， 如 果 能 自己 装 弄 一 架 小 小 的 收 井 楼， 孝 
由 各 种 优美 节目 ， 电 非 一 件 很 有 趣 的 事 ， 不 要 以 品 你 自己 是 不 懂 扰 稳 电 而 不 履 入 
试 : 过 惠 所 告诉 你 的 ， 都 是 些 最 容易 明了 睦 的 闭 壮 手续 ， 焉 要 你 按 法 泡 外 ， 保 种 你 
不 会 失 盖 

没有 动手 装配 之 前 : 当然 先 枫 购 鞭 礁 用 的 雾 件 ， 所 以 对 认 各 种 雾 件 的 认 
巷 ， 也 是 必需 的 知识 ， 姑 且 先 把 各 重要 雾 件 的 构造 大 概 情 形 ， 狗 略 说 明 

本 二 一 管 

芙 安 管 是 收 膏 机 主要 的 露 魂 ， 所 以 在 未 装 团 之 前 先 要 俱 定 用 那 [ 
一 种 芙 窒 管 最 适合 从 我 们 的 需要 。 芮 窑 管 普通 该 浴 所 用 电力 供 狂 方法 之 /中 
不 同 ， 分 得 交流 式 ， 和 让 流 式 两 种 ， 直 沪 式 趴 窒 管 最 初 因 届 造 技术 未 吃 外 
完善 ， 所 以 用 电 很 全 ， 殊 不 径 赛 o 不 易 佑 人 骸 迎 ， 惟 最 近 自 从 省 电 式 芙 










在 本 楼 所 探 ， 便 是 一 倘 楼 准 的 省 电 式 三 极 管 ， 规 定 的 式 号 是 30， 息 的 审 
体 如 附 图 9 


灯 座 
灯 座 是 用 以 承 纳 蛙 空 管 的 机 件 ， 
通常 有 南 种 式样 ， 一 种 是 预备 装 喃 在 底板 
下 面 的 : 一 种 是 装 在 底板 上 的 ， 和 便 利 起 
见 ， 本 机 探 用 的 是 后 面 一 种 ， 式 样 如 图 ， 
位 座 的 优 劣 完全 祝 其 弹 敬 铀 皮 与 芙 窒 管 脚 
的 接 解 点 ， 是 否 能 永久 保持 紧 贴 ， 还 有 采 木 复 的 赵 称 程度 ， 也 
是 春 注 意 者 ， 本 机 30 号 贯 空 敬 的 炊 座 ， 应 用 四 孔 的 ， 式 样 见 图 
,四 和 孔 的 地 位 ， 志 粗 的 雨 孔 ， 是 通 至 燃 秋 的 ， 左 上 筷 是 橘 极 ， 污 
右上 孔 是 屏 三 。 





司 - 本 是 = 肌 
凌空 管 的 类 条 必需 要 通 以 电流 ， 才 能 工作 ， 是 所 通 的 电 旋 大 小 ;一 完 枫 
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王 == 富 用 下 捷 虱 欠 苇 = 


和 规定 的 数值 符合 ， 我 们 要 过 到 过 目的 ， 必 须要 有 个 翻 世 的 方法 ， 就 是 利用 可 静 
电阻 o 例如 改 我 们 用 的 30 号 摧 罕 管 ， 规 定 的 灯 称 电压 是 2 伏 腹 ， 灯 秋 电 法 是 0.06 
安培 ， 现 在 用 两 只 贺喜 电 串 联 起 来 ， 以 燃点 炊 竺 
， 电 原 是 3 伏 胸 ， 那 磋 起 过 原来 的 规定 值 ， 当 然 
全 条 电流 也 要 超过 。 如果 将 可 和 煌 电阻 接 在 烘 条 吉 
: 欠 更 娩 条 电路 的 电阻 ， 融 样 ， 就 可 调节 电 访 的 
大 小 ， 使 合 论 规 定 值 

图 示 的 是 一 种 称 线 的 业 攻 可 狼 志 阻 〈 中 
雍 230 号 ) ， 旋 轴 下 紧 附 一 接 钢 请 片 ， 司 盘旋 惠 ， 即 可 使 电阻 随意 增 减 。 


福 极 储 电器 和 橘 漏 

凡是 探 用 福 极 检 波 法 的 独 路 ， 入 少 不 了 二 极 人 备 时 器 和 橘 涯 两 件 ， 本 楼 也 
不 能 例 处 。 祝 极 人 备 电 器 的 构造 和 别 的 固定 储 电 器 ， 划 没有 什 屿 
不 同 ， 竹 的 通 感 钵 最 好 应 用 云 有 峡 偶 的， 容量 都 在 .0001 至 .00025 
类 法 拉 特 之 关 ， 因 入 祝 极 储 电器 两 闯 稍 跨 淡 桶 漏 ， 故 型 造 蛙 多 
另 上 装 有 十 来 准 ， 以 便 将 志 漏 和 直 捷 印 可 夹 置 其 中 ， 继 需 另 行 恋 和 粮 
， 便利 不 少 o 橘 漏 其 实 就 是 一 根 高 值 电 中 ， 通常 均 以 庶 辕 歼 的 
， 然 亦 有 用 金属 入 的 ， 电 阻 攀 在 2 meg 至 5meg 之 间 ， 楼 造 上 常 到 
放置 在 一 四 玻璃 管 内 :两 端 有 铀 和 质 的 灾 帽 :以便 放 锥 来 辩 间 柱 极 储 志 如 


入 粳 。 反 

| 攻 本 机 崩 境 加 圳 敏 性 也 见 ， ; 稼 

史 他 图 一 共有 三 个 ， 共 糖 代 一 个 张 管 上 ，L 是 天 穆 入 图 ，L， 

是 柱 极 凋 节 笛 图 ， 工 是 羽 极 百 生 和 糠 图， 所 以 普通 常 称 之 、 
始 篇 三 回路 你 圈 ”入 圈 管 的 直径 是 一 对 竺 ， 长 度 绝 需 四 时 





司 慨 过 阻 正视 周 可 释 赫 诅 侧 杭 轿 









党 四 | ' 绎 ， 工 用 26 读 包 糙 和 绕 10 图 ，L1 用 同 号 加 和 继 75 圈 ， Ls 用 30 号 
红 有 _， 称 入 35 图 ， 各 和 绍 图 镀 称 方向 组 完 从 相同 。 


枉 

可 二 弄 三 他 三 量 王 二 

过 囊 用 的 可 释 储 电器 ，-- 共 需 两 只 ，C 是 届 季 波长 的 ，Ci: 是 控制 再 生 力 
的 ， 容 量 可 都 探 用 .00036 电 法 拉 特 ， 可 爸 储 电器 必须 要 遗 购 优 等 的 货物 ， 劣 货 往 
_ 往 使 用 不 从 ， 印 发 生 仓 片 ， 契 窗 不 息 等 障碍 ， 且 储 志 器 形 片 ， 有 时 常会 使 志 池 短 ， 
路 ”或 趴 空间 境 地 等 危险 ， 所 以 购 壮 时 ， 惯 勿 俩 小 类 大 





和 





=== 富 用 瑟 污 电 锥 读 王 = 


全 机 排 





列 和 接 和 糠 


以上 各 件 〈《 如 另 件 表 所 列 ) 如 果 公 已 霄 储 ， 必 须 的 工具 和 鱼 锡 的 材料 

















容 关 上 期 ) ， 亦 已 至 人 备 ， 就 可 


-双手 装 咀 ， 各 另 件 排列 的 地 位 


图 "表示 香 很 清楚 ， 过 种 合法 
排 刘 ， 可 使 恋 称 简单 清楚 ， 潜 
多 蛙 须 十 分 小 必 ， 依 照 附 图 的 
称 路 ， 到 一 连接 ， 接 称 时 最 好 
依 扶 鹤 管 各 泊 称 路 ， 分 开 连 渤 
: 如 先 护 灯 纤 稼 路 ， 再 接 桶 极 
独 路 ， 然 全 再 搂 屏 极 穆 路 ， 最 


-后 复 完成 天 义 名 路 ， 运 样 有 了 


欢 夯 ， 接 和 乡 可 不 致 壮 漏 口 接 绢 
所 用 的 和 狐 ， 扰 论 裸 铀 各 或 有 狠 
缘 物 包 的 名 均 可 .， 但 是 用 入 勿 
过 和 普 ， 大 欧 十 六 号 入 很 通用 ， 


如 用 裸 乌 线 的 ， 用 缚 须 尤 硬 ， 因 须 贷 防 其 软 里 以 致 磺 儿 的 危险 9 


装 成 和 后 的 检 


手 征 


如 果 我 们 已 完全 把 此 楼 装 成 合 ， 须 先 对 照 称 路 图 ， 查核 接 称 有 否 鲁 误 ， 
至 人 黎 实 深信 扰 锅 上 时， 才 可 把 电池 接 .E， 开 鸽 可 释 电 阻 ， 以 伏 腊 表 或 2 5 伏 胸 的 小 
电 珠 ， 接 在 粒 座 上 炊 攻 FE 两 端 ， 查 验 伏 有 挽 志 指 数 是 否 狗 2 伏 脱 ， 或 电 珠 是 否 北 出 





正常 光度 ， 如 果 此 时 炊 | 
痔 误 接 高 历 ， 伏 股 表 指 
刍 必 将 跳出 表 规 ， 或 电 
珠 立 即 烧 基 ， 如 党 种 
情形 ， 须 重复 查验 谈 称 
鱼 在 何 碟 ， 灯 芋 电 压 如 
已 用 伏 腹 表 或 小 电 珠 
明 扰 惕 全 ， 然 后 才 可 将 | 
芙 察 管 插 入 炊 座 ， 接 上 





司 
后 名 
4 A* 从 -~ 
B- 





天 地 和 绿 或 珊 简 。 将 储 电 器 C 自 最 小 容量 机 强 的 畏 诗 最 大 容量 ， 留 心 注意 怠 简 内 





3 











= 三 三 三 富有 了 用 业 读 筷 锥 读 三 = 
,至 有 极 答 小 的 ' 哮 ”- 声 ， 同 时 就 有 极 小 的 如 流水 般 的 声 梨 凰 德 着 ， 肖 时 如 果 在 
可 漏 上 用 手 触 之 ， 区 简 上 有 弃 微 的 类 叫 贡 ， 过 样 都 是 表示 收音 机 合法 的 情形 ， 过 
降 候 ， 我 们 襄 叶 空 管 已 “ 振 温 "， 和 从 这 时 起 ， 我 们 顷 将 CC 同时 旋 重 ， 在 泣 节 储 
电器 C 仔 爸 动 一 个 度数 盱 ，C 亦 必 纤 畏 ， 至 能 维 霸 上 面 所 述 的 振 放 情形 篇 止 ，C 
的 旋转 便 可 以 找 苇 电 有 。 如 果 当 已 旋 至 某 一 度 ， 臣 简 内 突然 有 类 中 贡 出 现 ， 此 蛙 
电 右 已 芸 到 ，C 停 止 旋 情 ,而 将 C, 极 妇 的 倒退 旋 动 〈 邵 减 少 容量 ) ， 至 几 声 甫 停 
， 牙 简 内 印 有 局 耳 的 昔 乐 供 你 享乐 ， 那 上 不 知 你 将 怎样 的 手舞足蹈 哩 ! 

当然 ， 如 果 情 形 不 是 怎样， 收 理 机 -一 定 有 隐 研 ， 障 研 的 原因 : 第 一 点 注 
音 检 视屏 极 牧 圈 志 .的 两 牧 天 ， 有 和 否 对 调 接 错 ， 可 换 接 试 之 第 二 点 电池 电压 充足 
否 ， 也 星 兽 虑 到 。 其 次 如 蛙 空 管 是 否 陈 售 失 劾 ， 匠 简 圳 敏 度 怎样 ， 储 电 强 可 有 确 
片 式 ， 都 是 可 以 作 发 生 障 肆 的 原因 。 

我 想 ， 矿 者 如 能 颇 置 优等 的 国产 另 件 ， 杂 民 从 事 ， 决 不 会 发 生 什么 隐 研 
, 过 简直 是 个 百 试 百 盈 的 鞠 意 儿 ， 请 你 不 必 踪 伐 ， 超 快 来 踏 进 过 奇妙 的 铸 称 电 国 
地 吧 ! 


另 件 表 
30 号 芙 空 管 一 入 
.00035 业 法 拉 特 可 释 储 电器 《中 比 121) ”两 焦 C C， 
2 兆 欧 姆 呢 漏 一 焦 R 
.00025 局 极 储 电 紧 (中 歼 208) 一 集 马 二 
四 脚 胶木 颂 座 (中 雍 214) 一 佬 
30 葡 姆 可 给 电阻 (中 歼 230 天 一 修一 R: 
一 时 守 径 纸 贤 稼 圈 管 一 集 
26 跳 漆 包 和 粮 -上 五 码 史 E 罗 记 
30 号 洪 包 狠 . - 瑟 码 
三 时 腰 木 刻度 般 Ce 歼 261) “两 焦 
接 和 旨 柱 六 黎 
莫 简 一 付 
天 名 2 
乾 电 三 但 
45V. B 电 2 


人 50 











参 歼 线路 


CROSLEY “BATTERY-40”MODEL4BI 4.TUBE 2V OR 
6V. SUPERHET. RECEIVER Wr 立 C. 


此 超 采 之 新式 殉 斯 来 
电池 式 收 昔 册 ` 探 用 二 枚 五 太 
区 小 管 : 第 一 改作 第 一 检 波 及 
振 漫 ; 第 二 枚 作 第 二 俭 波及 来 
复式 低 放 ， 故 此 机 可 最 让 - 夫 
管 要 相 咏 。 一 校 34 号 抽空 千 作 | 国王 
中 族 ， 及 -一 枚 33 号 五 酸 管 作 隔 

出 " 此 了 赚 摧 空 管 之 六 极 可 由 二 

伏 驳 北 电 或 二 伏 晚 妈 之 坟 伏 觅 

昔 电 字 供给 此 机 中 之 R (0.6 

欧 姐 、 认 探 用 空气 电池 始 接 庆 

机 中 ， 和 否则 可 将 此 三 力 短路 不 

用 。 芙 宗 营 各 屏 克 电压 均一 百 

三 十 五 伏 晚 : 恒 柱 虚 均 六 十 七 

中 伏 晚 。 需 欲求 1A6 抽空 管 之 

效果 高 超 奸 ， 则 当 另 件 有 要 时 
， 须 按 此 机 中 所 原 定数 值 而 极 
正确 之 储 电器 或 阻力 更 换 之 。 
机 中 之 三 刀 单 邱 〈(3P.S.T.) 开 
天 违 从 音量 调 季 器 上 。 
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年 来 我 国 抱 称 电 事 业 ， 秦 实 一 天 - -天 地 在 进步 ， 插 论 从 那 一 方面 看 求 ， 
例如 广播 收 埋 楼 的 普及 ， 商用 钨 称 电 地 称 路 之 增 关 ， ) 国际 多 委 电 通话 之 开放 等 
; 都 足以 表示 这 欣欣 向 蛇 的 气象 ， 正 是 友和 遇 未 区 o 过 一 点 固然 值得 我 们 匈 庆 幸 。 
可 旦 从 另 一 方面 看 来 ， 确 又 不 能 不 使 你 寒心 o 所 最 近 国 际 贸 易 局 的 报告 ”今年 六 
个 月 巷 上 海 一 境 ， 惫 称 电 货品 的 进口 数值 ， 已 过 国 种 1857537 元 ， 如 果 侨 计 全 国 
各 口岸 的 进口 值 ， 党 然 迁 机 大 上 好 仍 倍 o 我 们 月 机 过 样 巨 知 的 金钱 ， 渡 小 外 流 ， 
深 感 闹 借 ， 我 深信 过 垂 大 的 数字 囊 ， 消 费 在 俊 需 娱 刀 而 喷香 的 广播 收 否 机 : 一 
定 膛 估 到 最 大 的 抱 数 ” 
过 样 租 人 的 数字 ， 要 希望 他 涿 谣 的 减少 ， 自 一 定 先 要 有 狗 量 的 国产 插入 
电 品 ， 可 碍 代用 ， 厂 能 有 蓝 。 现 有 国产 抵 乏 电 另 件 除 了 极 少 数 的 如 扶 容 管 等 之 处 
， 差 不 多 也 都 能 有 很 优良 的 出 品 ， 足 以 供给 装 甘 一 架 普 通 广播 收 井 机 之 所 需 ， 可 
是 通关 目 前 的 矮 牧 电 韦 场 ， 国 产 低 很 电 出 品 ， 到 过 受 到 借 机 ， 排 岩 ， 前 途 实 是 危 
险 得 很 o 推 究 其 原因 ， 不 处 下 记 开 点 : 
(TD 因 劣 货 之 充斥 最 近 数 年 来 ， 扰 笋 电 市 场 上 最 感 痛心 者 ， 瑞 过 众 劣 
货 充 斥 ， 我 们 固 不 论 过 种 货品 侈 造 之 成 本 如 何 ， 基 推销 之 道 ， 完 全 还 著 特殊 鸭 政 
治 和 上 经济 势 力 ， 以 低 价 吉 号 召 ， 诱 及 一 般 低 航 入 民 之 金钱 ， 国 产品 即 受 其 倾 轧 = 
(2) 科 学 知识 太 渤 薄 中 然 ， 纤 和 线 电 收 得 机 从 成 家 吐 户 人 备 的 必需 品 : 但 
除了 供 葵 娱 刀 之 处 ， 有 务 少 人 会 想到 推 究 他 内 部 的 组 织 构 造 怎 样 * 所 以 在 购置 
抵 委 电 楼 时 ， 除 了 价格 的 其 二 外 ， 很 少 有 币 靳 玩 择 的 能 力 ” 
(3) 迷 攻 外 货 的 心理 大 重 往往 同一 品 烙 2 同一 从 值 之 货品 ， 有 购 甘 者 
常 喜 跑 笃 舶 来 品 而 握 率 国产 ， 邦 扰 理 由 可 耸 解 ， 此 种 迷 外 心理 不 除 ， 加 人 O 
补救 以 上 疙 点 交 千 ， 我 们 惟有 和 希望 : 
1 政府 瞻 励 ， 妙 除 捐 黎 。 哆 大 出 品 ， 乌 政治 势力 仪 量 基 助 国产 钴 镍 电 出 
品 之 推销 o 
2 棚 壬 重工 业 ”要 使 成 本 减 经， 恰 有 集合 全 国 的 奥 造 感 商 ， 站 在 一 条 库 
和 线 上 ， 合 成 有 组织 的 重工 业 ， 以 求 大量 生 产 ， 在 必要 了 ， 逮 希 刻 政府 投资 ， 完 成 
吉大 企业 
3. 养 蕊 人民 信 仰 国产 钛 镍 电 品 的 心理 ”以 种 种 宣 倩 方 法 ， 使 民 兴 瞳 解 抵 
久 电 的 基本 学 哉 和 初步 刚 作 法 > 东 附 带 养 成 其 探 用 国货 之 铝 避 9 
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内 政 部 登 刀 下 警 字 第 四 九 五 七 号 


半月 址 这 合 was 


工 州 臣 POPUL 人 AR RADIO ss 
0 第 :和 二 第 :上 = 期 


加 这 F 天 年 = 从 = 月 三 一 日 = 力 : 驳 







主 镶 微 
全 逢 秋 - 焊 
刘 - 同 康 
发 行人 朱 佩 中 0 
所 发 行 大 -中 歼 乡 称 电 杰 证 二 元 泽 有 
上 海 劳 全 路 七 上 七 滤 
有 电话 忆 因 无 二 
且 : ”上 海 四 马路 二 及 六 忠 


电 未 : 九 二 五 一 品 婚 健 处 :请 参阅 广告 栏 。 













Uutside Faek ,封底 外 人 页 80.00 380.00 670.00 





Injdi ,， ,， 封 度 内 全 页 ”60.00 | 280.00 500.00 





魔 每 期 | 定年 
'mslde Front CoYer 封面 内 全 页 70.00 330.00 470.00 




















册 冰 强 业 婚 中 闻 
请 避 强 写 关 游 吕 
寺 沽 骤 渍 涝 画 芍 


rdamPaL 普通 人 至 页 4000 | 190.00 330.00 
例 | Haf 普通 什 页 2500 | 12000 | 210.00 
”1 (narter 普通 四 分 之 一 15.00 | .72.00 | 125.00 





2 
(-*) “本 喜 各 门 所 有 的 抱 企 电 实 路 ， 理 葵 ， 新 闻 ， 图 照 以 及 科学 小 品 广 等 ， 捧 验 自 搂 翻 好 
嘉 ， 只 迎合 萎 者 需要 和 负 趣 的 一 概 敬 迎 o 


(三 ) “来 篇 须 腿 本 恋 格 式 ， 煤 寅 清楚 ， 行 文 渤 简 ， ” 如 有 腿 相 出 才 ， 亦 须 输 坦 弹 明 ， 娃 稿 上 
请 阅 闭 魏 明 出 处 o 


(三 ) “来 入 本 读 有 删改 楼 ， 刊 描 合 版 权 亦 路 本 诗 折 有 ， 但 预先 声明 的 ， 不 在 此 例 o 
投 (四 ) ，” 稿 未 请 三 明 通 讯 地 址 和 姓名 ， 以 便 通 讨 或 致 一 o 


- 亚 ) “一 留 刊 二 之 稿 ， 序 在 用 底下 三 ， 构 每 千 学 有 一 元 扩大 元 的 稿 怕 ， 通 遍 钛 大 ， 图 属 
稿 另 计 ， 重 里 不 重量 ， 泪 稿费 单 至 中 歼 营 业 吕 侈 现 。 
1 


(六 ) 收 到 之 稿件 ， 扰 论 登 载 吕 否 ， 概 不 退 尖 ， 但 附 足 邮资 的 ， 亦 得 退 渤 5 


收 稿 虚 ;: “上 海 劳 合 路 七 十 七 号 中 歼 匹 斤 电 机 厂 纺 厚 部 
eyeyywyvwyevewvwyAvywywA 


章 用 中 政和 优 等 遇 吕 


| 
2 
四 














-= 三 三 富 用 业 潜 人 沁 锥 读 三 三 = 
本 厂 党 业 部 新 到 舶 来 癌 


近 巾 美国 有 运 到 著名 Magnavox 电 
喇 以 ， 形式 美 砚 ， 办 出 释 厌 器 通 合 
2A5 或 《47) 埋 焦 或 推 换 式 使 用 ， 


五 时 定价 $ 11.C0 
六 过 定价 $$ 13.00 
八 时 定价 $ 16.00 





ASTRA 方形 电 糊 储 电 器 ， 容 量 准 足 ， 区 从 耐用 ， 


4 mfd. 售 价 $ 1.70 
5TR 
ELECTROYTIC 8 mfd. 售 翁 8$ 2.00 


GO se>fR 
ONDEN< 


CAPACITY 国 DC.PEAK 
88500 
MEFD. YoOLTS 


WIRECT CURRENT:ONIY 


Ra3 T 氏 日 
NEW YORK 
ab Ed 


新 式 金属 趴 空 管用 炊 座 ， 稳 和 缘 优 民 ， 技 触 展 佳 
”， 较 市 上 - - 般 劣 货 超越 多 多 》 
每 焦 售 价 $ 080 





六 二 人 一 人 二 六 六 交友 \ 大 天 天 一 天 到 一 一 天 一 一 一 一 一 一 去 二 天 天 天 二 


中 比 无 尹 电 楼 康 癌 业 部 
地 址 上 海 劳 合 路 七 十 七 号 电 备 九 二 一 一 'O 


nn 








良 朋 新 功 成 新 | 
ATWATER 上 KENT 


Pr 


楼 音 收 牌 老 





口水 插 史 千 澳 吉 日 





Noc. 828 八 燃 机 





竹 租 期 举人 向 区 
[ 系 条 拂 】 学 侣 构 着 黄 作 活 牙牙 状 圳 溉 末 匡 迷 许 妖 『 浆 如 区 | 
学名 密 攻 做 忌 欧 畔 必 区 所 改 束 齐 ，、 

相识 勇 和 本 玻 唱和 有 


(1] ) 涩 惰 犯 容 > 深 氏 址 怎 委 [ 笑 积 换 JN 壮 
11) 过 娄 焊 宣 芒 上 则 还 米 开 贺电 > 以 远 笃 捍 因 昌 、 |] 
晤 长 各 尺 送 > 


至 张 所 要 从 ] 涝 亚 红 、 当 


(1D)『 手 里 和 JJ 民 迷 朝美 可 、 立 加 此 近世 岗 
六 、 林 浇 由 等 洒 景 翁 怎 当 ~ 

( 虽 ) 学 才 从 啊 、 急 贡 电学 炽 奖 去 K 以 “由 
如 尿 入 业 和 " 妆 呈 混 些 尝 二 ”办 党 王 
交 疾 周 芷 、 

《月 ) 效 世 下 兵团 交 沫 光 入 外 扫 颇 量 社 > 
4)『 伙 虽 委 JJ 民 世间 中 什 丘 江 外 咱 芭 、 民 
党 悦 党 、 俊 扣 棚 去 "也 普 角 实 开 
(3) 下 下 学 烟 笃 恬 、 址 将 急 ] 种 十 民 赴 岗 
1 | 撑 1 下 本息 池 、 沁 梁 油 后 红 现 、 沟 溪 

迷 罕 舌 长 各 儿 、 潜 加 姓 回 ~ 
噬 宁 忆 交 光 粘 芝 可 奖 耻 时 折 儿 让 二 净 
下 


起 
-4 关 订 捞 芋 吉 民 。 拓 册 计 
注 迎 由 江 于 归 交 忆 ， 关 旭 疝 友 
类 长 池 捷 中 堪 扑 同 亚 甘 臣 


源 几 痢 二 品 。。 起 恕 ] 可 条 加 寺 加 


No. 456 六 姓 机 


No. 725 五 炊 机 





旬 





==== 富 用 业 读 沁 争 旗 王 = 














给 中 用 请 
优 这 
二 一 独 界 世 
由 孝 、“ 针 
牌 人 备 永 和 枯 前 


管 空 昌 村 四 


理 狂 区 国 中 
行 电 系 扰 妈 永 愉 关 
路 各 芝 海 下 


售 出 有 均 行 料 电 钱 急 答 志 外 本 





潘 仁 某 胶 此 本 证 谋 事 
我 自 泊 特 本 医 的 饮 务 久 来 ， 中 和 苇 考 见面 公有 二 期 ， 但 和 本 诗 发 生 
关 傈 已 经 一 年 了 : 这 中 间 因 着 自己 原 有 的 职务 牵制 和 种 种 关 傈 ， 害 深 断 愧 没 
用 秆 码 责 献 ， 同 叶 也 感谢 在 友好 的 指教 下 香 哩 距 越 ， 但 我 个 人 已 感到 你 大 的 
痛 著 ， 连 二 些 看 书 和 试验 的 楼 器 都 怠 了 问题 ， 所 以 趁 年 度 更 始 的 际 候 胸 见 本 
车 ， 和 你 们 小 别 了 ! 
今 合 本 语 已 另 得 人 负责 下 去 ， 我 仍 党 以 一 个 著者 的 立场 来 帮助 它 生 
长 ， 我 天 志 共 中 国 业余 事业 ， 除 编订 话 以 外 努力 的 方式 也 正 很 多 ， 我 仍 货 希 
刻 向 项 者 通讯 讨教 ， 来 信 客 上 海 P. 9, 4044 高 君 辖 ， 别 了 ， 现 大 家 努力 ! 
潘 仁 荣 辟 ”七 月 廿 日 
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全 人 ~ 全 一 一 一 一 一 一 一 一 








人 鼻 胺 
国 二 贿 斯 人 杂 
炮 省 办 和 器 式 型。 闫 牌 世 管 草 久 交 省 全 
所 “斯 个 国 员 界 质 除 妥 流 。 揪 球 
可 必需 它 至 各 容 最 不 交 生 式 e 
售 戎 及 世 遥 美 大 管 鞭 能 流 斯 员 因 狠 站 48e 
闫 大 区 中 界 基 百 乱 。 名 及 可 及 空 二 
人 全 人 人 这 韦 二 何 本 下 
世上 国 。 至 管 坟 管 之 电 。 坦 。 使 首 之 下 此 
话 海 钴 利 球 。 志 之 四 厂 短 发 先 七 7 > 
二 让 粮 答 全 o 行 可 奥 T。 波音 发 种 列 管 二 
旋 需 优 销 家 造 三 探 收 纯 明 对 之 。 税 
路 世 所 o。 用 埋 正 。 洁 铁 所 
四 二 联 厚 界 器 品 一 机 O 原 艾 以 坊 
站 rw 
号 号 从 坎 SI 
站 带 和 和 
尘 用 se 
一、 用 卫 志 人 珊 Ce 
同一。 牙关 = 二 年 
大 一 = 管 二 全 光 坊 


， 痪 业 鸽 认 柚 电 搜 恩 政 中 售 起 约 特 


人 





ee 


源 余 钨 镍 电 料 行 “| ”大 中 巷 电 器 行 三 非 电 器 商行 





















































上 上 沽 砂 京 角 断 这 喇 东 | 十 下 全 商人 山东 “ 灌 哑 
电 放 “ 九 一 七 〇 D 九 号 时 话 九 三 五 码 〇 怠 束 天 大 街 
公司 和 
gs 大连 逢 扣 志 和 新 济南 理 走 社 
三 记号 汪 海 “本 塌 康 胸 物 路 | 
人 也 四 三 号 | 湾 南 “ 美 蓉 街 
电话 九 五 一 四 一 号 1 四 王 
| 中 南 电 料 呈 于 明 电 业 商 行 
志 料 行 上 海 ” 南 市 老 西 门 中 华 路 芝 
上 海 ， 英 但 界 大 新 街 口 四 下 路 一 四 二 三 号 湾 南 
电 放 “ 九 一 五 三 二 号 电话 “ 南 市 二 三 O 三 C 号 六 十 号 
光明 书局 亚 声 电器 行 0 
， gx 上 E 海 “法 租界 贝勒 路 大 阴 电 釉 公 书 
上 海 “ 四 忆 路 中 大 RE 
陆 开 记 书 报社 YATTT 0 
上 海 “ 英 租界 温州 路 志 料 行 高 新 电器 行 
一 口 一 街 一 四 号 上 海 谓 市 小 东 门 方 浜路 
一 三 五 3 下 扰 锡 通 有 运 路 
电话” 九 六 O 〇 七 二 号 二 这 南 古 二 四 大 
同 乐 扰 粮 电 研 究 社 檀 德 界 号 振 祥 治 衣 于 要 
门市 部 电 料 加 
上 海 英 租 界 过 多 亚 秦 本 全 路口 松江 “城内 多 锡 “光复 路 
电话 大 大 三 ss 这 电 畜 “ 一 一 太 三 号 
新 新 公司 抵 委 志 部 光 非 电 料 行 现代 扰 缚 电 研 究 社 
上 海 艾 租 界 南京 湖州 “泰和 坊 各 和 外” 纪 和 旬 大 局 路 水 初 稀 


电话 “ 九 四 一 一 六 号 同 容 路 中 法 奉 房 内 


公 成 泰 五 金 号 锅 甫 书 地 社 
溃 州 ”常州 千秋 坊 中 市 “| “ 花 州 “先前 街 青年 会 口 


永安 公司 然 绿 电 部 
上 海 “ 英 租界 南京 赂 


中 歼 国 产 无 笋 电 另 件 


国货 公司 订 蔷 部 “西安 业余 扰 株 电 社 


总 全 西安 西安 正 学 街 
区 州 “ 疆 前 北 局 二 十 天 号 
所 二 下 党 
振 华 儿 缚 电 合 作 社 云 簿 书店 
过 规 “昆明 市 西关 街 
和 苏州 “ 景 德 路 一 一 五 号 ee 


一 -一 - 











IN 今日 出 版 合作 社 
江 除 ” 江 除 东 大 街 重庆 ”商业 声 
ev 西 二 街 十 四 号 


三 答 抵 粮 电 公 \ 司 奉 记 机 谷 五 金 号 


分 店 经 车 机 器 五 金 及 抱 入 电 用 品 
重 旧 ” 改 学 街 一 上 
RN 
天 声优 绢 电 料 行 四 极 电器 行 
镍 江 “” 饶 江 中 山路 
Se 成 都 “春野 南路 十 号 
j SI 二 
误 大 利 铺 表 眼 顺 泰 五 金 号 
无 线 电 行 
雅 诗 “ 中 山路 大 花园 口 沙市 ”新 马路 高 家 埠 


am -一 -aa 一 nx 一 一- -amuaeaaear 站 ee 
~ 一 一 


世界 挎 术 电器 公司 人 







研 完 


安庆 ”和 门 口 正 街 三 号 | 塘 市 ce 


一 一 -一 一 一 -一 一 - 










南昌 ”中 山路 百花 浏 


东 扣 ” 西 竺 新 桥 口 


及 贯 用 项 贸 电 稚 艺 餐 售 旋 














宝 幕 电 料 商行 
南昌 民 德 路 八 五 二 号 


一 -一 一 一 -一 一 一 一 一 一 -一 一--…… 一 


南 中 国 扰 粮 电 公司 
汕 蚌 “安平 路 三 九 号 


AS 













广州 ” 惠 爱 西 路 朝天 街 口内 


”通明 电器 行 
广州 “ 惠 爱 东 路 一 O 从 号 


全 
广州 “ 干 八 甫 北 二 〇 号 
电话 ”一 二 〇 四 四 号 、 


上 海 杂 恋 公 司 
广州 * 永 灌 北 路 二 三 九 号 
电话 “一 一 七 四 五 号 
中 华电 机 厂 
广州 惠 妥 东 路 三 二 O 〇 号 
电 放 “ 一 OO 五 大 号 






























广 售 电 料 店 
广州 ， 惠 爱 西 路 六 十 六 号 










中 比 国 产 无 系 电 另 件 





昔 南 无 杯 电 帮 公 司 
长 沙 “ 更 王 街 几 七 号 


康 革 驴 | 














广州 ， 惠 爱 中 路 一 从 五 号 电话 “ 作 二 四 忠 
根 记 号 天 声 扰 可 电 材 料 行 
| 广州 ， 惠 妥 西 路 三 O 三 号 长 沙 南阳 街 
| 
本 
李 移 臣 扰 绿 电 | 逢 赃 从 专 
| 德 安 公 司 
修理 处 
。 广州 市 ” 拱 日 西 路 四 二 号 梅 凤 “油条 街 
本 
| 广州 电工 社 四 方 书 报 厅 读 社 
| 广 川 ” 惠 而 东 路 七 三 号 即 封 “行宫 角 
1 
j 
| 。 安 迪 生 电 器 行 明光 扰 糠 电 业 商行 | 
| 惠 妥 西 路 二 二 三 号 | 开封 “相国 寺 悉 街 上 号 | 
Re 
精 奉 电器 公司 | 。 精 - 公 司 | 
。 语 H 总 腕 路 五 十 = 且 。 并 相国 寺 梧 街 三 六 号 | 
| 人 | 
2 河北 扰 穆 电 商 行 
县 沙 插 粮 电机 公司 天 津 “ 河 北大 独 路 | 
本 中 山 公 国 南 
人 
as SegapaegenhEsygEEagarE ES 5 
美 磋 咒 五 金 号 北方 文化 流通 和 社 


长 水 克 王 街中 市 


天 津 ” 天 嫂 河 北大 径路 
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新 声 扰 称 电 料 行 
天 尘 ”大 狐 路 河北 








天 津 全 民 书 店 








天 津 “ 天 津 法 租界 


中华 无 和 电 研究 社 
天 津 首 村 
天 津 ae 


一 一 
一 





诚 揣 商 行 ， 
天 津 ” 法 租界 汗 业 场 二 楼 


获 信 商行 
天 嫂 ”日 租界 旭 街 北口 
电 衣 三 兰 生 并 江 三 纺 
证 风 二 汪汪 抽奖 
， 律 风 无 绿 电 研究 社 
北平 “朝阳 站 内 大 街 达 百 
四 十 号 


| 亚 美 商行 
北 盏 “ 正 阳 四 大 街 二 五 号 - 


一 














中 比 国 产 乱 粽 


电 必 上 
























本 天 1 
莫 记 电 料 行 共和 曾 局 各 发 行 所 | 怡 昌 五 金 杂 货号 
北平 ” 东 中 牌楼 南 南京 ”太平 路 花 牌 楼 | 注 吕 法 租界 静 泵 秽 得 腾 
大 街路 丁 电 放 . 二 一 人 OO 纪念 街 公德 里 十 三 号 
小 百代 无 粮 志 行 亚洲 扰 缚 电 公 司 生活 书店 
| 北平 ， 宣 内 大 街 二 三 六 号 杭州 ， 迎 紫 路 三 号 
| 暂 用 电话 “ 西 局 二 七 七 三 号 电话 “一 九 六 号 汉口 “ 淡 口 交通 路 中 市 
碍 新 电器 工业 社 荣 记 无 粮 志 料 号 汉口 现代 书局 
北平 “平和 四 外 杭州 ”杭州 新 民 路 
南 新 昔 街 南口 东 路 一 六 九 号 汉口 ”交通 路 
孔 安 商行 湖 湾 书 店 通 故 扰 术 电 公司 
北平 ”北平 东安 市 场 内 杭州 ”杭州 新 民 路 江口 ” 特 三 区 和 捍 昌 街 
丹 桂 商场 四 号 一 作 思 号 商业 银行 罗 面 
生 幅 扰 粮 电 社 国 筷 各 楚 溜 电 料 公司 
生 幅 扰 综 电 吝 高 国电 需 公司 
扰 根 电 料 行 误 口 “ 特 二 区 五 族 竺 
人 广 门 大 中 路 十 信号 义 品 里 十 号 
中 国 扰 线 电 葬 公司 大 诚 电 器 行 汉口 无 梨 电 行 
广 门 中 山路 一 作 四 号 “| 。 澡 口 “ 特 三 区 湖北 竺 
一 [< ， AM 一 | 丽 
天 役 记 无 株 电 料 行 锅 记 电 料 行 “| 葆 无 粮 志 公司 
南京 ， 建 康 路 三 一 四 号 | ” 汪 口 “ 特 三 区 金城 里 
| 电话 “二 三 六 四 三 号 江 口 ” 江 江 路 慈 德 里 口 “| Te 
六 口 “ 肖 花村 当 百 ”| 山 华 多 粮 电 料 公司 
猴 日 和 


电话 -一 二 三 八 号 
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路 由 反 袍 狂 用 
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汪 ! 人 晟 朱 下 7 eviof 
至 让 元 下 攻 加 皮革 所 山 滞 弱 烛 苦 有 节庆 | 写 
| 0 尊 伙 民 。 长 中 世 权证 括 世 是 关 所 业 | 
各 六 能 六 全 削 淮 多 芝 如 宝 | 代 风 二 | 二 横 直下 放生 放生 攻 | 
AR 谭 了 还 问 芭 到 RD 开 王 | 
山 炙 习 点 二 党 联 琶 晶 柳 内 并 丢 RS 基 林 中 卜 se 
当 哈 隐 抽 名 炙 业 疙 锡 只 二 | 号 习 外 相 是 站 | 【人 条] 避 
济 届 十 芭 证 如 11 十 各 | -大 旋 归 锋 1 如 0 
”RE 人 旬 网 1 
由 艇 11I1O 昌 习 当 改正 水 遇 EN 
旺 竺 上 
既 ， 季 Ne 录 S 旨 琶 灵 守 过 
3 人 沽 忆 站 长 壕 峙 完 寺 外 隐 如 
1f 本 六 -一 Re 
ee ce 压 你 凶器 
长 器 者 江 表册 此 王 担 光 业 司 刀 : 洁 王 量 兰 他 光 
秽 穴 赴 必 世 盾 盖 冰 次 国 3 详 站 长 达 当 长 欣 、 
2 和 呈 二 尝 〇 | 久 | 三 择业 过 证 寺 工 
ms 钳 虹 省 疏 机 二 扣 | 长 慌 二 转 加 机 扩 瑟 提 中 二 共 吉 | 本 二 
人 了 5 过 | 民权 世 起 民居 交 彼 
0 垃 同 董洁 电源 | 火 风 加 同 凤 外 医 咀 王 二 机 二 以 到 作 下 全 < 
与 灶 | 划 点 襄 | ~ 妆 巷 芋 关 学: 
了 人 5 这 将 二 其 | 芋 炎 ~ 与 放 准 : 
| 可 光 二 他 个 且 写 十 二 并 电 砍 有 朗 半 | 由 间 必要 六 革 
庆 于 人 访 作 村 
加 半 咱 O ii 村 | ，。， 司 基 醋 攻 起 其 痢 I11 忆 系 | 王 攻 愉 珊 于 牙 
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闪 专 旗 甸 所 钢 区 山 晤 
了 瑟 上 竟 镭 熙 
尝 生 上 届时 是 泪 
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外 旺 
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沟 吕 十 共 砍 


兰 甘 儿 条 实 弃 直 


内 车 总 冰 近 区 刘 琢 
下 过 兴 开 民居 水 举 


| 构 卓 只 直 
包 洋 让 区 月 11 崇 鲜 兴 宇 娃 油 


族 ” 季 
浇 亿 上 认 讲 一 
放 炙 沁 扫 早 村 角 外 二 
以 给 琶 担 奉 避 
册 季 荐 由 疯 训 长 十 攻占 


贬 炙 生 洽 本 灿 迎 灿 于 


汉 记 南车 疾 有 片 涩 贡 钦 
咎 时 到 锡 学 当代 区 


池 插 怪 景 屋 认 路 名 掺 
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王 一 一 人 ~ 一 一 六 ss 王 王 夫 医 一 一 去 王 六 和 一 王 入 往往 一 一 一 全 天 一 玲 天王 王 玫 亚 关 一 一 亚 上 生生 六 王 斑 关 一 人 ~ 一 入- 


肚 融 强生 
由 | 局 车 





Coil (A) 自 14 颂 尽 至 34 吃 公 尺 Coil (B) 自 : 28 慌 尽 至 :72 公 尺 . 
Coil (C) 自 66 公 尺 至 170 忌 民 Coil (D) 自 164 公 尺 至 384 公 尺 
Goil ( 卫 ) 自 370 公 尺 至 720 公 尺 


定价 每 具 国 第 艰 拾 七 元 抽 角 “内 受 斯 站 30 芙 空 管 三 多 
如 需 天 粮 ， 甲 乙 散 电 ;喇叭 韦 木 箱 另 加 国 种 下 元 荐 角 


全 父 国 种 硅 拾 七 元 舍 本 在 内 
下 业 父 家 自行 装置 
， 至 套 应 用 另 件 计 国 种 念 五 元 五 角 〈 寄 费 在 内 ) 
| (站 宗 管 ， 甲 之 电 ， 喇 叹 或 邮 简 ， 天 和 糠 等 一 概 不 在 内 ) 
汉 《 另 附 详 和 谤 明 书 及 装置 接 神 诅 ) 


sr 





CD 摧 岂 管 ( 爱 斯 租 30 号 ) 三 人 焦 $5.10 〈2) 三 管 机 木 箱 $3.50 〈3) 甲 志 三 辣 $1.30 
( 龟 乙 电 三 方 $SE30 (5) 喇 叭 连 木 箱 $6.50 “〈6) 囊 简 $240 7) 天 称 和 .90 


给 “多 过 电 机 原 放 咒 


SR 二 人 


天王 表 王 天王 氏 天 上 一 一 ~ 王 天 天 BR 一 一 ~ 玫 王 王 生 生生 一 天 广 芯 一 天天 一 一 一 一 人 ~ 一 一 一 一 一 一 人 一 一 一 严 斑 玫 亚 全 一 六 入 一 一 一 . 


pr me 
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每 只 定价 $ o5o 
中 雅 扰 斤 电 机 康 油 品 
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+ 贡 丑 如 二 西 妆 潮 计 尾 


